SONY. 


パーソナルコンピユーター 

VGOU _3 シリーズ 
取扱説明書 



セットアップガイド 


セットアッフガイド 



設置•接続か5バイオ 
を使ラための準備まで 
を、イラストを見なび 
5釘]ることびでをます。 


デジタル放送取扱説明書 


\/\\〇 


(デジタルテレビ 
チューナー搭載 
モデルのみ） 

デジタル放送のセット 
アップや基本的な視聴 
方法を解説しています。 


VAIO 電子 

マニュアル 



バイオ使用上、必要な情報をすべて記載しています。検索機 
能を使って、取扱説明書(本書)よ0わすばや <目的の操作を 
探せます。 


視るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- mio 電子マニュアル]を 
ク U ックする。 


VAIO ナビ 




VAIO ナビ 


巧.'….,——…..…. 


目的の項目を一賣か5選んでいくことで 

最適なソフトウェアと使いかたを見つけることびでさます。 


(見るにげ） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- 


[ VAIO ナビ]をク U ックする。 


重要なお知5せ 



バイオを使ララえでご覧いたださたい情報です。 


視るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[重要なお知らせ]をクリツ 
クする。 


ヘルプ 


付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。 


視るには） 

各ソフトウてアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動ずる。 


7ニュアルの活用法 

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、;夕のマニュアルび付属していまず。 


紙のマニュァル 皆画面で見る マニュァル 















































rs 


お買い上げいただきありがとラごさいまず。 

八警告 I 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることがあります。 

この説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と本機を 
使ラ前の必要な準備について説明しています。 

この説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いくださ 
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず' 
保管してください。 


Memory Stick t, 


パーソナルコンピユーター 

VGC-LJ 3シリーズ 


《わ う IX PWRr - ム— ちわ.べ：山—わ 

占 .が雞 お QAa \ 咖肿\涨仙 \ム >'4:— み /:V \4>卜む> ご\綿製 \せか：？お(固 陛刪顺 巧 \をが3 踞 




はじめにお読みくださし^ 


本機の主な仕様については、別紙 r 主な仕様と付属ソフト 
ウェア」をご確認ください。 

VA にオーナーメー ドモデルをご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 
お客様び選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 
覧< ださい。 

このマニュアルで使われているイラストについて 

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の 
をのと異なる場合びあ0ます。お客様の選択された商品 
や仕様によって、本体のデヴインび異なる場合びありま 
す。 

画面のデザインについて 

Windows Vista の画面デヴインには 、 「Windows Aero 」 
や 「Windows Vista ベーシック」などびあります。お客 
様の選択された商品や、 Windows 上での設定変更によ 
り画面のデヴインび異なることがあ0ます。 

ソフトウェアについて 

お客様び選択された商品や仕様によって、インス I -ール 
されているソフトウェアび異なります。このマニュアル 
で説明されているソフトウェアび、お使いのモデルにイ 
ンストールされていない場合びあります。 

「Windows Media 〔 enter 」 ソフトウェアは 、 Windows 
Vista Home Premium 搭載モデルにのみインストール 
されています。 


このマニュアルで表記されている名称に 
ついて 

• 搭載モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されて 
いる機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記 
しています。例えば r テレビチューナー搭載モデル」と 
書かれているときは、テレビチューナーび搭載されて 
いるモデルをお使いの方のみご賣ください。 

• 付属モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属してい 
る付属品について説明するとを、「付属モデル」と表記 
しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれて 
いるとさは、 I 」モコンび付属しているモデルをお使い 
の方のみご賣ください。 

• プリインス!ルモデル 

各項目で説明しているソフトウェアびプ U インス I -一 
ルされているモデルです。 

本機にインス I -ー ルされているソフトウエアを確認す 
るには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご賣く 
ださし、。 
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目次 


rvAio 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ日に 
詳しい情報が掲載されています。 


© 


(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]をク U ック 


本機を 

セットアップ 

する 



マニ ュア J レの ミ 舌用法 . 2 

はじめにお読みください …… …… …… …… …4 

を全規制について . 8 

を全のために . 10 

VAI 0 でで量ること …… … …… …… ……16 

VAI 0 を使ラための8つの準備 … …… … ……18 

準備 1イゴ属品を確かめる . 20 

準備2設置する . 22 

設置場所 . 22 

設置に適さない場所 . 22 

設置時のごま意 . 23 

準備3接続す3 . 24 

本機の接続の流れ . 24 

1 カバーを 取りはずず . 25 

2バッテ U を取り付ける . 25 

3インターネット接続用機器につなぐ . 27 

4 B - CAS 力ードを入れる (デジタルテレビチューナー搭載モデル） …28 

5 カバーを 取0付ける . 30 

6 アンテナ f こ接続する（デジタルテレビチューナー搭載モデル） ……31 

7 AC アダプタを接続する . 32 

8 U モ □ンを準備する （デジタルテレビチューナー搭載モデル） ■……33 

ディスプレイの角度を調整する . 34 

準備4電源を入れる . 35 

電源を切るには . 36 

準備 5 Windows を準備する……………… 37 

準備 b 基本設定を行ラ……………… 43 

VAIO をはじめる前の準備を行う . 43 

VAIO 才 U ジナル機能の設定を行う . 44 

準備 7 カスタマ-登録する . 45 

VAIO カスタマー登録について . 45 

VAIO カスタマー登録の特巧 . 45 

VAIO カスタマー登録の方法 . 46 

準備8 最新情報を自動的に入手する………… 47 

「VAIO Update 」 とは . 47 

「VAIO Update 」 を設定する . 47 

「VAIO Update 」 を利用する . 48 

画面で見る マニ ュア J レの使いかた… … …… …… 5日 

VAIO 電子マニュアルの使いかた . 50 

ソフトウェアの探しかた……………… 51 
VAIO ナビの使いかた . 51 
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rvAio 電子マニュアル」には、取扱説明書体書)よりさ引こ 
詳しい情報が掲載されています。 

©(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]をクリック！ 


読/ 

/写真/ 

' 音楽……… 

音楽を楽しむ . 

CD を再生する . 

音楽を取り込む . 

取 0 込んだ巧を再生する . 

サビ再生する . 

なぶ广 P (わ化ス . 

. 52 

. 52 

. 53 

. 54 

. 55 

. 57 



ちち . 

曰 ザし U な: 1 ドの 




ろ貝 

n\/n. 

写真を取り么む . 

写真を見る . 

. 60 

. 61 




DVD を見る . 

. 62 


インターネット/ 
メール 


インターネットを始める . 63 

インターネットとは . 63 

インター ネット接続 サービスの 種類 . 63 

インターネットに接続する . 64 

インターネット接続に関するお問い合わせ . 64 

インターネットのセキュリティについて …… 65 

コンピュータウイルスとは . 65 

コンピュータウイルスへの対策ち法 . 65 

ファイアウォール機能について . 66 

その他セキュ U ティについて . 66 


たキユ U テイ 


/くスワードを設定する . 67 

Windows パスワードを設定する . 67 


増設/ 

ノ くックアップ/ 
リカパリ 


増設する . 69 

メモ U を取り付ける/はずす . 69 

イてックアップについて . 72 

バックアップとは . 72 

U カバ U ディスクを作成する . 73 

「バックアップと復元センター」を使う . 75 

リカイ' i ： リ(再セットアップ） … … … … …81 

本機の調子び悪くなったときは . 81 

U カバ U する . 83 

VAIO データレスキュー ツー ルを 使って 

バックアップする . 87 

パーティシヨンサイズの変更 . 91 

八ードディスクのデータを完全に消去する . 93 
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困ったとさは/ 
ヴー ビス. 

ヴポート 


困ったとさはどラすればいいの？ 

ぶ < あるトラブ J レと角军巧方法 

Q & A — m . 

そのイ也の Q&A . 

電源/起動 . 

パスワード . 

画面/ディスプレイ . 

又字入力/キーボード . 

タッチパッド . 

八ードディスク . 

CD / DVD . 

インターネット . 

デジタ J レ放送(デジタルテレビチュ—ナ-搭載モデル） . 

外部磯器からの録画 . 

Fel に a ポート (FeHCa 対応 U — ダー/ライター）… 

内蔵カメラ （MOTION EYE ). 

エラーメッセージ . 

VAIO 巧の情報を調べる 
サポートホームページで 調べる 
電話で問い合わせる 

メールで問い合わせる/ FAX で取り寄せる 
修理を依頼されるときは 
保証書とア フターサー ビス 
その他のサービスとサポート 
イゴ属ソフトウェアのお問い合わせ巧 

各部®説明 . 

本体刖面 . 

本体ち側面 . 

本体左側面 . 

本体後面 . 

キーボードの各部名称 . 

U モコンの香部名称 (デジタルテレビチューナ ー 搭載 モデル） 

ま意事項 . 

使用上のごを意 . 

お手入れ . 

廃棄時などのデータ消去について . 

使用でさるディスクとごま意 . 

索引 . 

ソニーが提供する情報一覽 


各部名称/ 

汪息事 I 貝 
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安全規制について 


電気通信事業法に基づ<認定 
について 

本製品は、電気通信事業法に基づ< 
技術基準適合認定を受けています。 
認罰機器名は;欠のとお0です。 

認罰機器名： PCG -2 C 7 N 

電波法に基づく認証について 
(ワイヤレス LAN 機能搭載モデ 
ル） 

本機内蔵のワイヤレス LAN 力ード 
は、電波法に基づくか電カデータ通 
信の無線設備として認罰を受けてい 
ます。従って、本製品を使用すると 
をに無線局の免許は必要ありません。 
ただし、じ(下の事項を行ラと法律に 
よ0罰せ5れることびあります。 

• 本機内蔵のワイヤレス LAN カー 
ドを分解/改造すること 
• 本機内蔵のワイヤレス LAN 力一 
ドに貼 5 れている罰明ラベルをは 
びすこと 

電波障喜自主規制について ' 

この装置は、情報処理装置等電波障 
害自主規制協議尝 ( V 〔 CI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引 
を起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取0扱い 
をして下さい。 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人電子情報技術 
産業協尝(旧 J E I DA ) のパソコン基準 
( PC -1 1 -1988) に適合しております。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、社団法人電子情報技術産 
業協会の定めたパーソナルコン 
ピュータの瞬時電圧低下対策規格を 
満足しております。 

しかし、本規格の基準を上回る瞬時 
電圧低下に対しては、不都合び生じ 
ることびあります。 

(社団法人電モ情報技術産業協舎の 
パーソナルコンピュータの瞬時電圧 
低下対策規格に基づ < 表示） 

ただし、バッテ U 未搭載で AC アダプ 
夕を使用している場合は、規定の耐 
力びないため、ごを意ください。 

レーザーま全基準について 

この装置には、レーヴーに関する安 
全基準 (JIS • C - 680 2) クラス1適合 
の光ディスクドライブび搭載されて 
し、ます。 

高調液電流規制について 

この装置は JIS C 61000 -3-2 適合品 
です。 

本機の内蔵モデムについて 

曰本国内で使用する隙は、他の国や 
地域のモードをご使用になると電気 
通信事業ま(技術基準)に違反する行 
為となります。お買い上げ時の設定 
は r 曰本国モード」となっております 
ので、そのままご使用ください。 

FeNCa ポート ( FeNCa 対応 
リーダー/ライター)について 

• 本機(キーボード)内蔵の Fel に a 
ポート （ Fel に a 対応リーダー/ラ 
イター)は、電波法に基づく型式指 
定を受けた誘導式読み書さ通信設 
備です。 

• 使用周波数は、13.56 MHz 帯です。 


• 本機(キーボード)内蔵の FeHCa 
ポートを分解、改造したり、型式指 
定表示を消すと、法律によ0罰せ 
5れることがあ0ます。 

周囲で複数の U —ダー/ライターを 
ご使用の場合、1の料上間隔をあけ 
てお使いください。 

また、他の同一周波数帯を使用中の 
無線機び近くにないことを確認して 
か5お使いくださし、。 

無線の周波数について 

本製品は 2.4 GHz 帯を使用していま 
す。他の無線機器を同じ周波数を 
使っていることびあ0ます。他の無 
線機器との電波干渉を防止するため、 
下記事項にを意してご使用ください。 

本製品の使用上のご注意 

本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯で 
す。この周波数帯では電子レンジ等 
の産業-科学-医療用機器のほか、 
他の同種無線局、工場の製造ライン 
等で使用される免許を要する移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない 
特定のノ」\電力無線局、アマチユア無 
線局等(切下「他の無線局」と略す)び 
運巧されています。 

1) 本製品を使用する前に、近< で 
r 他の無線局」び運用されていな 
いことを確認してください。 

2) 万一、本製品と「他の無線局」と 
の間に電波干渉び発生した場合 
には、速やかに本製品の使巧場 
所を変えるか、または機器の運 
用を停止(電波の発射を停止）し 
て < ださい。 

3) 不明な点その他お困0のことび 
起さたとさは、 VAIO カスタマー 
U ンクまでお問い合わせくださ 
し、。 
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2. 4DS/0F4 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz 
帯を使用しています。変調方式とし 
て DS - SS 変調方式および OFDM 変調 
方式を採用し、与干渉距離は4日ので 
す。 


著作権について 

• 本機で録画-録音したをのは、個 
人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利をに無断では使巧 
でをません。 

• 善作物の複製および利用にあたつ 
ては、それぞれの著作物の使用許 
諾条件および著作権法を遵守ずる 
必要びあります。著作者の許巧な 
く、複製または利巧ずること、取り 
込んだ映像-画像-音声に変更、 
切除その他の改変を加え、着作物 
の同一性を損なラこと等は禁じ5 
れています。 


国際 エネルギースター プ□グ 
ラムについて 

当社は国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの参加事業者として、本製品び 
国隙エネルギースタープ□グラムの 
対象製品に関する基準を満たしてい 
ると判断します。 



本製品はエネルギースター規格に基 
づいて設計されており、なの省電力 
設定で出荷されています。 

• 約15分操作をしないと自動的に 
液晶ディスプレイの電源を切る。 

• 約25分操作をしないと自動的に 
ス U —プモードに移行する。 

元の状態に戻すには、キーボードの 
いずれかのキーを押してください。 

ENERGY STAR and the ENERGY 
STAR mark are registered U . S . 
marks . 


巧電式電池の収集- 
リサイクルについて 

U チウムイオン電池は、 U サイクル 
でさます。不要になった U チウムイ 
オン電池は、金属部にセ□ノ V ンテー 
プなどの絶縁テープを貼って充電式 
電池 U サイクル協力店へお持ちくだ 
さい。 

鎮 

Li-ion 

充電式電池の収集- U サイクルおよ 
び U サイクル協力店に関する問い合 
わせ先：有限責任中間法人 JBRC 
ホームぺージ： 
http ;// www . jbrc . net / hp / 
conten じ/ mdex.html 


使用済みコンピュータの回収 
について 

逃 

I 」ヴィクル 

このマークび表示されているソニー 
製品は、新たな料金負担無しでソ 
ニーび回収し、再資源化いたします。 
詳細はソニーのホームぺージ 
http :// vd . vaio . sony . co . jp / 
pcrecycle / 

をご参照ください。 

使用済みコンピュータの回収につい 
てのお問い合わせ 
ソニーノ ':ソコン U サイクル受付セン 
夕一 

電話番号；（日 570) 000 -369 (全国 
どこか5でを市内通話料でご利用し、 
ただけまず。） 

携帯電話や PHS でのご利巧は：め 3) 
3447-9100 

受付時間：10:00〜17:00(± -日- 
祝曰および当社指定の休曰を除く） 
個人-ご家庭のお客様へ 
個人-ご家庭でご使用にな0ました 
バイオを廃棄する場合は、 rvAio 電 
テマニュアル」をご覧ください。 
([サービスとサポート]一[お問い合 
わせ/アフターサービス]一[使用済 
みコンピュータの回収について]の 
順にク U ックする。） 


事業をのお客様へ 

事業で(あるいは、事業をび)ご使用 
になりましたノ くイオを廃棄する場合 
は、 http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
pcrecycle / より、事業者向けのぺ一 
ジをご覧ください。 

• 取扱説明書の内容の全部また 
は一部を複製すること、およ 
び賃貸することを禁じます。 

• 本機の保罰条件については、 
同相の当社所定の保証書をご 
参照ください。 

• 本機に付属のソフトウェアの 
使用権については、各ソフト 
ウェアのソフトウェア使用許 
諾契約書をご参照ください。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウェアを使用したことに 
よって生じた損害、逸失利益 
および第兰ちか5のいかなる 
請求等につさましてを、当社 
は、一切その責任を負いかね 
ます。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウ王アの仕様は、改良の 
ため予告なく変更することび 
あ0ます。 

• 付属のソフトウェアび使用す 
るネットワークサービスは、 
ソニーおよび提供者の判断に 
て中止-中断する場合びあり 
ます。その場合、付属のソフ 
トウェアまたはその一部の機 
能びご使用いただけなくなる 
ことびあ0ますので、あらか 
じめご了承ください。 

• 本書、または本機に付属のソ 
フトウ王アのヘルプ画面等に 
記載される機能の中には、本 
機および本機に付属のソフト 
ウェアとの組み合わせ等か5 
生じる制限によ0、実現でさ 
ないちのび含まれていること 
びございます。あ5かじめご 
了承ください。 
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安全のために 


ソニー 製品はま全に充分配慮して設 
計されています。しかし、電気製品 
は間違った使いかたをすると、火災 
や感電などによ0人身事故につなび 
ることびあり危険です。事故を防ぐ 
ためになのことを必ずお守り < ださ 
い。 

安全のための注意事項を 
守る 

UTF のを意事項をよくお読み < ださ 
い。製品全般のを意事項び記載され 
ています。 

故障した!5使わない 

すぐに VAIO カスタマーリンク修理 
窓口、または販売店に修理をご依頼 
<ださい。 

万一異常が起きた！5 


• 煙び出たら 
•異常な音、においび 
した5 

• 内部に水、異物び 
入った5 

•製品を落とした0、 
キャビネットを破損 
したとさ 


〇電源を切る 

〇電源コードや接続ケーブル 
を抜さ、バツテ U を取0はず 
す 

包 VAI 0 カスタマー U ンク修理 
窓□、または販売店に点検- 
修理を依頼する 


データはバックアップを 
とる 

八ードディスクなど、記録媒体の記 
録内容は、バックアップをとって保 
存して<ださい。本機の不具合など、 
何5かの原因でデータび消ま、破損 
した場合、いかなる場合においても 
記録内容の補修や補償については致 
しかねますのでご了承ください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次のよ 
ラな表示をしています。表示の内容 
をよく理解してか5本文:をお読みく 
ださい。 


拉危険 1 

この表示のを意事項を守らないと、 
火災•感電-破裂などによ0死こや 
大けびなどの人身事故び生じます。 


A 警告 

この表示のを意事項を守5ないと、 
火災-感電などにより死 t や大けび 
などの人身事故につなびることびあ 
0ます。 


拉注意 1 

この表示のを意事項を守5ないと、 
感電やその他の事故によりけびをし 
た0周辺の物品に損害を与えたりす 
ることびあります。 

ま意を促ず記号 

会善给 


行為を禁止ずる記号 

0 ® ® 

禁止 分解禁止水めれ禁止 

めれ手禁止接触禁止 

行為を指示ずる記号 

0 ® 

つラグをコン 
指示 セントから巧く 
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I 八警告 I A 

乂災 感電 

下記のを意事項を守 5 
ないと火災*感電など 
により死 t ： や大けがの 
原因となりまず。 


電源コードを傷つけない 

0 


示止 、 ク 



電源コードを傷つけると、火災や感 

電の原因となります。 

• 設置時に、製品と壁やラック(棚） 
などの間に、はさみ込んだりしな 
い。 

• 電源コードを加工したり、傷つけ 
たりしない。 

• 重いものをのせたり、引っ張った 
りしない。 

• 熱器具に近づけた0、加熱したり 
しない。 

• 電源コードを损くとをは、必ずプ 
ラグを持って损く。 


油煙、湯気、湿気、ほこりのをい 
場所には設置しない 

0 

禁止 

上記のよラな場所に設置すると、火 
災や感電の原因となります。取扱説 
明書に記されている使用条件がの 
環境での使用は、火災や感電の原因 
となることがあ0ます。 

内部に水や異物を入れない 



水めれ禁止 


水や異物び入ると火災や感電の原因 
となります。 

万一、水や異物び入ったとさは、すぐ 
に電源を切り、電源コードや接続 
ケーブルを损いてください。 


内部をむやみに開けない 

巧解禁止 

• 本機および付属の機器(ケーブル 
を含む)は、むやみに開けたり改造 
した0すると火災や感電の原因と 
な0ます。 

• モ U モジュールを取り付けたり、 
取0はずすとさはモ U を取り 
付ける/はずす」 （69 ページ）に 
従ってま意深く作業してくださし、。 
なお、指定されている部分がに 
は触れないでください。指定が 
の部分にむやみに細れると、火災 
や感電の原因となります。 


指定の AC アダプタ m がは使用 
しない 

Q 

禁止 

火災や感電の原因となります。 


落雷のおそれびあるときは本 
機を使用しない 

0 

禁止 

落雷によ0、感電することびありま 
す。雷び予測されるとさは、火災や 
感電、製品の故障を防ぐために電源 
プラグ、テレホンコード、ネツトワー 
ク （ LAN ) ケーブル、アンテナ接続 
ケーブルを抜いてください。また、 
雷び鳴り出したら、本機には触5な 
し、で < ださし、。 


本機は日本国内専用でず 

〇 

指示 

• 交流 100 V でお使いください。 
海外などで、異なる電圧で使ラと、 
火災や感電の原因となることびあ 
ります。 

• 本機に内蔵されているモデムは国 
巧専用です。 

海がなどでモデムを使用すると、 
火災-感電の原因となることびあ 
ります。 


内蔵モデムは一般電話回線 lit 
外に接続しない 

0 

禁止 

本機の内蔵モデムを ISDN (デジタ 
ル)対応公衆電話のデジタ>1レ側の 
ジャックや、構内交換機 ( PBX ) へ接 
続すると、モデムに必要政上の電流 
び流れ、発熱や火災の原因とな0ま 
す。特に、ホームテレホンやビジネ 
スホン用の回線などには、絕巧に接 
続しないでください。 


LA N ] ネクタに指定じ(がの 
ネットワーク ( LAN ) や電話回 
線を接続しない 

0 

禁止 

本機の LAN コネクタに次のネット 
ワーク （ LAN ) や回線を接続ずると、 
コネクタに必要政上の電流び流れ、 
発熱、乂災の原因となります。 

特に、ホームテレホンやビジネスホ 
ンの回線には、絶対に接続しないで 
<ださい。 

•10 BASE-T と 100 BASE-TX タイプ 
し^がのネットワーク 
• 一般電話回線 

• ISDN (デジタル)対応公衆電話の 
デジタル側のジャック 

• PBX (デジタル式構内交撰機)回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの 

回線 

• 上記料外の電話回線など 


通電中のディスプレイ画面や 
通風孔に長時間軸れない 

0 

禁止 

通電中のディスプレイ画面や通風孔 
に長時間皮膚び触れていると低温や 
けどの原因となることびあ0まず。 
通電中のディスプレイ画面や通風孔 
には長時間触れないでください。 
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航空機の離着陸時には、機内で 
ワイヤレス機能を使用しない 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
てください。 WLAN スイッチの場 
巧は141ページを確認してください。 
電波び影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれびあります。 
ワイヤレス機能の航空機内でのご利 
用については、ご利用の航空舎社に 
使用条件などをご確認ください。 


本製品を使用中に他の機器に 
電波障喜などび発生した場合 
は、ワイヤレス機能を使用しな 
い 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
てください。 WLAN スイッチの場 
所は141ぺージを確認してください。 
電波び影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれびあ0ます。 


A 警告 

下記のま意事項を守!5 
ないと、健康を害ずるお 
それがあ0ます。 


ディスプレイ画面を長時間継 
続して見ない 

0 

禁止 

ディスプレイなどの画面を長時間見 
続けると、目び疲れたり、視力び低下 
するおそれびあります。 
ディスプレイ画面を見続けて体の一 
部に不快感や痛みを感じたときは、 
すぐに 本機の使用をやめて休息して 
ください。万一、休息してち不快感 
や痛みびとれないとさは医師の診雲 
を受けてください。 


キーボー ドやタッチパッドな 
どを使いずぎない 

0 


A 警告 

下記のミ主意事項を守5 
ないと、医療機器などを 
誤動作させるおそれげ 
あり事故の原因となり 
ます。 


満員電車の中など混雑した場 
巧ではワイヤレス機能を使用 
しない 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
てください。 WLAN スイッチの場 
前ま141ぺージを確認してください。 
付おにむ臓ペースメーカーを装着さ 
れている方びいる可能性のある場所 
では、電波によりぺースメーカーの 
動作に影響をちえるおそれびありま 
す。 


む臓ペースメーカーの装着部 
位か 522 cm じ(内で使用しな 
い 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 にをわせ 
てください。 WLAN スイッチの場 
前ま141ぺージを確認してください。 
電波によ0ペースメーカーの動作に 
影響を与えるおそれびあります。 


病院などの医療機関内、医療用 
電気機器の近くではワイヤレ 
ス機能を使用しない 

0 

禁止 

WLAN スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
てください。 WLAN スイッチの場 
前ま141ぺージを確認してください。 
電波び影響を及ぼし、医療用電気機 
器の誤動作による事故の原因となる 
おそれびあります。 


禁止 

キーボードやタッチパッドなどを長 
時間継続して使巧すると、腕や手首 
び痛くなったりすることびあります。 
キーボードやタッチパッドなどを使 
用中、体の一部に不快感や痛みを感 
じたときは、すぐに本機の使用をや 
めて休息してください。万一、休息 
してを不快感や痛みびとれないとさ 
は医師の診票を受けてください。 


大音量で長時間続けて聞きず 
ざない 

0 

禁止 

耳を刺激するよラな大をな音量で長 
時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 
を与えることびあります。 

特にへッドホンで聞くとさはごを意 
<ださい。 

呼びかけ5れて返事びでをるく 5い 
の音量で聞さましよラ。 
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IA 注意 I 

下記のを意事項を守らな 
いと、けびをしたり周辺 
の物品に損害を与えたり 
ずることびありまず。 


電源コードや接続ケーブルを 
AC アダプタに巻さ付けない 



断線の原因となることびあ D ます。 


めれた手で電源プラグにさわ 
5なし、 



めれた手で電源プラグの巧さ差しを 
すると、感電の原因となることびあ 
0ます。 


本体のランプの光を本体の上 
や横か6直接見ない 

A 

注意 

本体のランプか5発せ5れている光 
を本体の上や横か5直接見ると、目 
を傷める場含びありますので、さけ 
て < ださい。 


接続ずるとをは電源を切る 

A 

注意 

AC アダプタや接続ケーブルを接続 
するとをは、本機や接続する機器の 
電源を切0、電源コードをコンセン 
卜か5巧いてください。感電の原因 
となることびあ0ます。 


指定された電源コードや接続 
ケーブルを使う 

A 

'ま意 

この説明書に記されている電源コー 
ドや接続ケーブルを使わないと、感 
量の原因となることびあります。 


通風孔をふさびない 

0 

禁止 

通風孔をふさぐと内部に熱びこをり、 
火災の原因となることびあります。 
風通しを良くするためになの項目を 
お守り < ださい。 

• 壁か51 5 cml ； (上離して設置する。 
• 密閉されたせまい場所に押し込め 
ない。 

• 毛足の長い敷物（じゅラたんや布 
団など)の上に設置しなし、。 

• 巧などで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしな 
い。 


通風孔か5の排気に長時間あ 
た5ない 

0 

禁止 

本機をご使用中、その動作状況によ 
0通風孔か5温風び排出されること 
びあります。 

この温風に長時間あたると、低温や 
けどの原因となる場合びあ0ます。 


通電中の本機や AC アダプタに 
長時間ふれない 

0 

禁止 

長時間皮膚びふれたままになってし、 
ると、低温やけどの原因となること 
びありまず。 


本機や AC アダプタを巧や巧団 
などでおおつたげ態で使用し 
ない 

0 

禁止 

熱びこわつてケースび変形したり、 
火災の原因となることがあ0ます。 


ま定した場所に置ぐ 

0 

禁止 

ぐ5ついた台の上や傾いたところに 
置いた0設置したりしないでくださ 
い。また、横にしたり、ひっくり返し 
て置いたりしないでください。落ち 
たり、倒れたりしてけびの原因とな 
ることびあります。また、設置•取 
0付け場所の強度を充分にお確かめ 
<ださい。 


運搬時は慎重に 

A 

注意 


コンピュータを運搬ずるときは、 
キーボードを閉じ、本体の取っ手を 
持ち、安定した姿勢で運んでくださ 
い。運搬中にバランスを崩すと落下 
により、けびの原因となることびあ 
0ます。また、本体を設置する隙、指 
などを挟まないよラにごま意くださ 
い。 



カバーの 取り付けや取りはず 
しの際に、手や指を挟まない 

A 

ミ主意 

手や指をカバーの外周や角に挟むと、 
けがの原因となることがあ0ます。 
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本機の上に柔 5 なし、、重し、もの 
を載せない 

0 

禁止 

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、 
けびの原因となることびあります。 


お手入れの際は、電源を切って 
電源プラグを巧く 

處 

フ。ラグをコン 
セントからなく 

電源を接続したままお手入れをする 
と、感電の原因となることびありま 
す。 

移動させるときは、電源コード 
や接続ケーブルを巧く 

会 

接続したまま移動させると電源コー 
ドや接続ケーブルび傷つさ、火災や 
感電の原因となったり、接続してし、 

る機器び落ちたり、倒れたりしてけ 
びの原因となることびあります。 

また、本機を落とさないよラにごを 
意 < ださし、。 

コネクタはきちんと接続ずる 

A 

を意 

• コネクタ娘続端テ)の内部に金属 
片を入れないで<ださい。ピンと 
ピンびショート(短絡）して、火災 
の原因となることびあります。 

• コネクタはまっすぐに差し込んで 
接続してください。斜めに差し込 
むとピンとピンびショートして、 
火災の原因となることびあります。 
• コネクタに固定用のスプリングや 
ネジびある場合は、それ5で確実 
に固定して<ださい。接続不良び 
防げます。 


長時間使用しないときは電源 
プラグを巧く 

€ 

3ラグをコン 
セントからおく 

長時間使用しないとさは、安全のた 
め電源プラグをコンセントか5抜し、 
て < ださい。 

直射日光のあたる場所や熱器 
具の近くに設置•保管しない 

0 

禁止 

内部の温度び上びり、火災の原因と 
なることびあ0ます。 

製品の設置や移動時に机の上 
でず5さない 

A 

注意 

コンピュータを設置したり、移動さ 
せるとさに机の上でず5さないで< 
ださい。机び傷つく原因とな0ます。 

液晶画面に衝撃を与えない 

0 

禁止 

重い物をのせた0、落としたりしな 
し、で < ださい。 

液晶画面はガラス製のため、強し、衝 
擊を与えると割れて、けびの原因と 
なることびあ0ます。 

本機に強い衝撃を与えない 

0 

禁止 

故障の原因となることびあ0ます。 


電池についての巧を上の 
ごミ主意 

漏液、発熱、発义、破裂などを避ける 
ため、下記のま意事項を必ずお守り 
ください。 

• 本機に付属またはソニーび指定す 
る別売りの純正バッテ U をご使用 
<ださい。 

• 本書に記載する又はソニーび別途 
指定する充電方まじ[外でバッテリ 
を充電しないでください。 

• 火の中に入れない。ショートさせ 
たり、分解しない。 

電モレンジやオーブンで加熱しな 
し、。コインやへヤーピンなどの金 
属類と一緒に携帯、保管すると 
ショートすることがあ0ます。 

• 火のそばや炎天下などで充電した 
り、放置しない。 

• バッテ U に衝撃を与えない。 
落とすなどして強いショックを与 
えたり、重いわのを載せた0、圧力 
をかけないでください。故障の原 
因となります。 

• バッテ U か5漏れた液び目に入っ 
た場合は、をれいな水で洗ったあ 
と、ただちに医師に相談してくだ 
さい。 

• 切下のバッテ U を使用した場合、 
本機、ノ くッテ U または AC アダプ 
ターの発熱や発火等の事故び発生 
しましてもソニーは責任を一切負 
いかねます。 

-本機に付属するまたは ソニー 
び指定する別売0の純正バッ 
テ U し义のバッテ U を使用し 
た。 

-分解、改造を行ったバッテ U を 
使用した。 

• 性能び低下したバッテ U を使わな 
い。 

バッテ U 駆動時間び短くなった場 
合には、純正の新しいバッテリと 
交換してください。 


バッテ U を廃棄する場合は、なのご 
ま意をお守りください。 

• 地方自治体の条例などに従ラ。 

• 一般コ‘ミに混ぜて捨てない。 
または、 U サイクル協力店へお持ち 
<ださい。 
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A 警告 


電池の液び漏れたときは 

素手で液をさわ5ない 



電池の液び目に入った0、身体やを 
服につくと、失明やけび、皮膚の炎症 
の原因となることびあ0ます。その 
とさに異常びなくてを、液の化学変 
化により、時間びたってか5症状び 
現れることびあります。 


底ず次の処理をずる 



• 液び目に入ったときは、目をこす 
5ず、ずぐに水道水などのをれい 
な水で充分洗い、ただちに医師の 
ミ台療を受けてください。 

• 液び身体や衣服についたとさは、 
すぐにをれいな水で充分洗い流し 
てください。皮膚の炎症やけびの 
症状びあるとをは、医師に相談し 
て < ださし、。 


電池を乂の中に入れない、力日 
熱•分解•改造-巧電しない、 
水で濡目さない 



破裂した0、ミ夜び漏れた0して、けび 
ややけどの原因となることびありま 
す。 


应ミち意 1 

次のま意事項を守5ないと故障の原 
因となることびあります。 


市販のアルカリまたはマンガ 
ン電池(単兰お) Lil 外の電池を 
使わない、新しい電池と使用し 
た電池または種類の違ラ電池 
を混ぜて使わない 


使用した電池または種類の違ラ電池 
を混ぜて使わないでくださし、。 
電池の性能の違いにより、破裂した 
0、液び漏れたりして、けびややけど 
の原因となることびあ0ます。 


+と-の向きを正しく入れる 



使い切ったときや、長時間使用 
しないときは、電池を取り出ず 



電池を入れたままにしておくと、過 
放電により液び漏れ、けびややけど 
の原因となることびあります。 


本機の発熱についてのご 

ミ主意 


使用中に本機の表面や AC アダ 
プタ、バッテリび熱くなること 
びあ0まず 


CPU の動作や充電時の電流によつ 
て発熱していますび、故障ではあり 
ません。使用している脏;張機器やソ 
フトウエアによって発熱量は異な0 
ます。 


本機や AC アダプタが普段より 
も異常に熱くなったときは 

本機の電源を切り、 AC アダプタの電 
源コードを抜さ、バッテ U を取0は 
ずしてください。次に、 VAIO カスタ 
マー U ンク修理窓□に修理をご依頼 
<ださい。 


電池は乳幼児の手の届かない 
所に置ぐ 



電池は飲み込むと、窒息や胃などへ 
の障害の原因となることびあります。 
万一、飲み込んだとさは、ただちに医 
師に相談してくださし、。 



+と一を逆に入れると、ショートし 
て電池び発熱や破裂をした0、液び 
漏れた0して、けびややけどの原因 
となることがあ0ます。 

機器の表示にあわせて、正しく入れ 
て < ださい。 
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VA にででさる 


VAIO は、インターネットや 
メール、ワープ□や表計算など 
基本的な機能に加え、 

まるで AV 機器のように、 
手軽に映像や音楽を楽しめる、 
充実のパソコンです。 


クリアタッチ/ くネルで簡単操作 

音楽 

ディスプレイち側のクリアタッチ J くネルを使って、 
簡単操作で音楽が楽しめまず。 

内蔵ステレオスピーカーに加え、 

サブ ウーファースピーカーを 搭載し、 

より高音質な音を楽しめまず。 


rSoundFLOW 」 ソフトウ I アで音楽再生をします。キー 
ボードを閉じた状態で、気軽に音楽を楽しめまず。気分 
や雰囲気に応じて楽しめる「おまかせチャンネルち生」や、 
曲の中で一ま盛0上びる部分をち生ずる「サビ再生」びで 
をまず。 

「音楽」 (52 ページ） 
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^ h 1 3 大機能 


撮影したコンテンツを楽しむ 


カメラとマイクを使って楽しむ 


写真 

ムービー 

自分で撮震した写真やビデオを取り込んで 
楽しむことげできまず。 


写真を取り込む 

デジタルスチルカメラの写真を取り込んで、バイオで管 
理でさまず。 

「写真」 (60 ページ） 


ムービーを 作成する 

rVAIO Movie Story 」 ソフトウエアを使います。 
(rvAio 電子マニュアル」の[ソフトウエアの使いかた] 
— [VAI0 Movie Story ]) 


现巧巧回..——. 

P 窗口晒 谭 1 
P KIBE kiln 爾 

E E 因か古: ■ ■■ 


ミユニケ-シヨン 


131万画素の内蔵カメラのくっきりした画像と 
音青をク U アに伝える仕組みを搭載した内蔵マイクで、 
テレビ電話などが楽しめまず。 


テレビ電話を楽しむには、 rSkype 」 ソフトウェアを使い 
ます。 

(@(スタート）ボタンー[ずべてのプログラム]- 
[ Skvpe ]-[ Skype ]) 


カメラとマイクび内蔵されています。 
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本機をセットアップずる 


VAIO 鷄38つの 

VAIO を使い始める前に、まず8つの準備をしましよう。 

このぺージから続く説明に従って、作業を進めてください。 


まず八ードウェアの設定です。 


つ 
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準備 


( ここか 5 はソフトウェアの設定です。 

、 


準備 气 

Windows を 

準備する 

► ユーヴー名やバスワードなどの設定 


C ここか5の設定にはインターネットへの接続び必要でず。 






を砲ら 

基本設定を 

行ラ 

► VAIO をはじめる前の準備 



準備 7 

カスタマー 

登録する 

► カスタマー登録について 



準備8 

最新情報を 

自動的に入手する 
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準備 


付属品を確かめる 


付属品び足りないとさや破損しているとさは、 VAIO カス 
タマー U ンクまたは販売店にご連絡くださし、。 

なお、付属品は本機のみで動作保罰されています。 
お使いの機種により、付属品び異なる場合びありまず。 
本機の主な仕様については別紙 r 主な仕様と付属ソフト 
ウェア」をご賣ください。 

□ コンピュータ本体 

□ バッテリ 



□ リモコン 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付属) 

□ リモコン巧単3お乾電池 (2) 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付属) 


□ 8 cm ディスク アダプター 



付属の電源コードは、 ACIOOV 用です。 


□ アンテナ接続ケーブル 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付属) 



説明書-その他 

□ 取扱説明書(本書） 

□ まな仕様と付属ソフトウェア 

□ デジタル放送取扱説明書 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付属） 

□ B - CAS 力ード 

(デジタルテレビチューナー搭載モデルに付属） 

U セットアップガイド 
□ 巧罰書 

修理の際に必要になりまず。 

U VAIO カルテ 

修理の際に必要になりまず。 

□ ごを意-お知5せ 

本機に関する大切な情報を、記載した紙び付属して 
いる場合びありまず。必ずご覧ください。 

U その他のパンフレット類 

大切な情報び記載されている場合びあります。おず、 
ご覧ください。 

□ Microsoft ® Office Personal 2007*1 プレイ 
ンストールパッケージ 

([Office Personal 2007」または 「Office Personal 
2007 with PowerPoint 2007」プリインス I ルモ 
デルに付属） 
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□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007つプ 
レインス I -ールパッケージ 

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」 
プ U インス!ルモデルに付属） 

□ Microsoft ® Office Professional 2007 *3 プ 
レインス I -ールパッケージ 

(「Office Professional 2日日7」プ U インス I ルモデ 
ルに付属） 

お買い上げ時にプリインス!-ールされています。起 
動方法について詳し < は、 r 付属ソフトウェアのお問 
い合わせ先」の「ワープ□-表計算」（132ページ)をご 
賣ください。 

*1 この説明書では L ：! 降 、 Office Personal 2007と略します。 

*2 この説明書ではし如韋 、 Office PowerPoint 2007と略します。 
*3 この説明書では L 如韋 、 Office Professional 2007と略します。 

(ごヒント） 

• 本機に付属のソフトウェアについりま、別紙のほな仕様と付 
属ソフトウェア」をご覧ください。 

• 本機は八ードディスクから U カバ U することびでさるため、 

U カバ U ディスクは付属しておりません。 

詳しくは、 n 」 カバ U する」 （83 ぺージ)をご覧ください。 
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準備 2 

設置する 


置場所 


欧 

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してくださし、。 

^風通しび良い 
(窓のそばなど） 


充分なスぺース 
(うしろは lOcmlU 上、 
正面から見て左ちは 
20 cmm 上、壁か5離ず) 


アンテナコネクタに近い 
(本機でテレビ番組を 
見たり録画ずる場合） 

電話回線の 
コンセントに近い 
(インターネットに 
接続ずる場ち） 


電源コンセントに近い 


視線を斜め下に向けた 
ときに、画面びまっすぐ 
見える位置(角度） 


背ずじを伸ばず 



広さが巧分でしっかりした平6な台 


設置に適さない場所 

次のよラな場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。 
• 直射曰光び当たる場所 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯びているちのの近く 
• 暖房器具の近くなど、温度び高い場所 
• ほこりび多い場所 
• 湿気び多い場所 
• 風通しび悪い場所 
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設置時のごを意 

次のことをお守りください。 



• スタンド部を持たないでください。破損のおそれびあります。 

• 液晶ディスプレイ部を持って移動しないでください。 

• 本機を持ち上げると去、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないようにご注意ください。 

• 持ち運ぶとさは、衣類やベルトなどで液晶ディスプレイなどにキズびつかないよラにご注意ください。 

• 持ちかたによっては、転倒するおそれびありますので、本体を持つときは、イラストと同じよラに、液晶ディスプレイ（キーボード)側 
に手をそえて持ってください。 


故障を避けるためにも、次のことをお守りください。 

• 本機を倒したり、ぶつけたりしなし、。 

ルさな衝撃や振動でち八 ー ドディスクの故障の原因となります。 
• 不安定な場所に設置しない。 

設置の隙の安全上のを意事項ちご覧ください （ 10ページ)。 
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準備 


接続する 


本機の接続の流れ 

本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの詳しい接続手順に従って、本機の接続を行ってくださし、。 


カノ、—を取りはずす 25ぺ-ジ 


パぺージ 


バツフ-リを取り付ける 


インター ネットを利用する場合 


インターネット接続用機器にっなぐ 



B - し AS 力—ドを入れる* 28ベージ 


30ぺ-ジ 


カノ（—を取り付ける 



ノパン了ナに接続する* 31ぺ-ジ 


AC アダプタを接続する 32ぺ-ジ 



U モ ー I を準備する* 33ぺ-ジ 


* デジタルテレビチューナー搭載モデル 


各部のおおよその位置は Ul 下のとおりです。詳しい位置は、 r 各部の説明」 （137 ページ)でご確認ください。 



カバー 
バッテ U 

( LAN ) コネクタ/甘履話回線)ジャック 
B - CAS 力ード挿入日 
ir 地上デジタル(アンテナ)コネクタ 
DC IN 19.5 V コネクタ 
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1 力八一を取りはずず 


本機前面を下にして置さ、カノ ' C — の両端を持ち、図のように取りはずします。 



№4¢就 

• 本機に傷び付かないよラに巧などをしいてください。 

• カバーを取りはずす際に、カバーのが周や角で手や指をけびしないようにご注意ください。 


2バッテリを取り付ける 

停電や誤って AC 電源びはずれ、作業中のデータび失われてしまうことのないよう、付属のバッテ U を取り付けまず。 


バッテ U を取り付ける/取りはずす場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 
また、あらかじめ r バッテ U についてのご注意」 （149 ページ)をご覧ください。 

本機後面のバッテリ取り付け弧こバッテ U を取り付けます。 


バッテリの□ックレバーを内側 （ UNLOCK 側）にず!5す。 
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準備 3 接続する(つづき) 


2 バッテリ取り付け部の凸部とバッテリ両端の溝を合わせ J V ’ッテリをしっかり 
差し込む。 



3 合わせた凸部を中むにバッテリを図のように回転させ、 RELEASE (リリース) 
レパーび r カチッ」と元の位置に戻るまではめ込む。 



/ □ ックレバーを州則 （ LOCK 側）にず5してバッテリを固定する。 
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(ごヒント） 

バッテリを取りはずすときは、政下の手順に従ってください。 

任）本機と周辺機器の電源を切り、 AC アダプタおよび本機禮面に接続しているケーブルを取りはずす。 

毎）本機前面を下にして置を、本機後面のカノく’一を取りはずす。 

⑤接続しているすべての接続ケーブルを取りはずす。 

@バッテリの□ックレバーを巧側 (UNLOCK 側）に、 RELEASE (リリース）レバーを内側(の方向）にずらしたまま、溝にあわせて弓Iき出 
す。 

感カバーを取り付ける。 


3インターネット接続用機器につなぐ 

インターネットに接続するには、一般の電話回線に接続する方法や、 ADSL 、 FTTH (光)、 CATV のインターネット回線な 
どのインターネット接続サービスや ISDN 回線に接続する方法びあ0ます。 

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービ 
スを提供している接続業者にお問い合わせください。 


ADSL / FTTH / CATV を利用ずるときは 

ADSL / FTTH / 〔 ATV を利巧するときは LAN コネクタを使用します。 



LAN コネクタに接続するケープルは、ネットワーク用、イーサネット （Ethernet) 用などと表記されているをのをご使巧ください。 

一般の電話回線につなぐときは 

別売りのテレホン]-ドの一方を本機のり履話回線)ジャックへ、もう一方を電話回線のモジュラジャックへ差し込 
み■ます。 
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準備 3 接続する (つづき） 

電話機をつなぐときは、アダプター(テレホンモジュラージャックデュアルアダプター TL -20 访 I 」売り）など）を使って 
接続します。 



テレホンコードは本機後面の LAN コネクタに接続しないでくださし)。 


促ヒント） 

ビジネスホン、ホームテレホンなどの電話機やドアホン付きの電話機をお使いのとをは、工事び必要となるをのびあります。電話機を 
取り付けた業着にご相談 < ださい。 

ISDN 回線を利用するときは 


ISDN 回線を利用するときは USB コネクタを使用します。 



依~ヒント） 

本機ち側面の USB コネクタにつなぐことちでさます。 


4 B - CAS 力ードを入れる（デジタルテレビチユーナー搭載モデル) 

B -〔 AS ’ 力ード(デジタル放送用に力ード)はお客様と地上デジタルの放送局をつなぐ力ードです。 


B - CAS 力ードを挿入していないと、番組の著作権保護のため、デジタル放送はスクランブルびかかって視聴するこ 
とびでさません。 

デジタル放送を視聴するとさは、必ず B - CAS カードを挿入してください。 


デジタル放送では、このカードを利巧した CAS (限定受信システム)び採用されています。ご登録いただくと各種サー 
ビスび利用でさるよラになります。 

B - CAS 力ードを本機に入れたあと、ユーヴー登録はびきに必要事項を記入し、投函してください。 

また、有料番組や PPV 番組を見たり、データ放送の双方向ヴービスを受けたりするときも、 B - CAS 力ードを使用します。 
* B - CAS は、（株）ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズの略称です。 
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fitgs た • 

ユーザー登録しないと、有料番組び視聴でをなかったり、データ放送の双方向サービスび受けられなかったりします。また、達絡先不明 
のため、カードの交換皆更改などのサービスび受けられません。 


イ 


同封の r ビーキャス ( B - CAS ) 力ード使用許諾契約約款」の内容をお読みになり 
了解された上で、台紙か 5 B - CAS カードをはがず。 


はびず 



B - CAS 用ユーヴー登録はびき台紙の内容にご不明な点びあるときは、 B-CAS 
カスタマーセンター(電話番号： 0570-000-250) へお問い合わせくださし、。 


B - CAS 力ードを挿入ずる。 


本機を面の B - CAS カード挿入□に B - CAS カードを挿入しまず。 



〇 
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準備 3 接続する(つづき) 


.つ 同姻の B - CAS 用ユーザー登録はがさに必要事項を記入し、投函する。 

B - CAS 用ユーザー登録はびをの登録作業び終了すると、各種サービスび利 
用でさるよラになります。 



• B - CAS 用ユーヴー登録はびを台祇は、大切に保管しておいてください。有料放送に視聴を申し込むとさに必要なバーコードシール 
び付いていたり、 B - CAS カスタマーセンターへのお問い合わせ先び案巧されているためです。 

• 輯居などの隙は、 B - CAS カスタマーセンターに連絡してください。 

(ごヒント） 

じ(下のよラなメッセージび表示されることびあります。（にカードとは B - CAS カードのことです。） 

• 「にカードとのアクセスび成立しませんにカードを揣き差ししても直らない場合はカスタマーセンターへ連絡してください： 

XXXXJ 

- B - CAS 力ードび奥までしっかり入っていない。 

- B - CAS 力ードび前懐または表裏逆に入っている。 

- B - CAS 力ードび破損している。 

- B - CAS カードとは別の種類のカードび入っている。 

-ご覧になっている放送局や11日度 CS デジタルの衛星サービス会社のカスタマーセンター、または B - CAS カスタマーセンター(電話 
番号：日 570-000-250) へお問い合わせ<ださい。 

• 「にカードを入れてください」 

- B - CAS 力ードび奧までしっかり入っていない。 


5 カバーを 取り付ける 

取0はずしのときとは逆の手順で取0付けてください。 



巧!:ン 

カバーを取り付ける隙は、下図のよラに枠で囲まれた場所を押してください。 
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6 アンテナに接続する（デジタルテレビチューナー搭載モデル) 

本機は、地上デジタル放送を受信する地上デジタル(アンテナ)コネクタを搭載しています。 

テレビを見たり、録画するとさは、あ5かじめケーブル類などを接続しておく必要びあります。 

なお、受信できる地上波チヤンネルは VHF (1 ホ- 12 ch )、 CATV に 13 ch - C 63 ch )、 UHF (13 ch -62 ホ)です。 



アンテナ 
コネクタのお 


VHF/UHF 
または UHF 


UHF 


使用ずるケーブルなど 


アンテナ接続ケーブル 
(付属） 



変換コネクタ 
(別売り） 


アンテナ接続ケーブル 
(付属） 
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準備 3 接続する (つづき) 


7 AC アダプタを接続する 

本機に AC アダプタを接続し、電源コンセントに接続します。 


• 同じコンセントに複数の機器を同時につなびないでください。 
• 本機は国巧専用です。交流 100 V でお使いください。 
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8 U モつンを準備する（デジタルテレビチューナー搭載モデル） 

1」モコンに単3形マンガン乾電池を入れます。 

(ご ヒント） 

• 本機の IJ モコン受光部と1」モコンの発光部との間に、障害物を置かないで < ださい。 

• U モコンの使いかたについて詳しくは、 rVAK ) 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソ]ン本体の使いかた]-[リモコン]をクリッ 
クする。） 


リモコンを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。 



+と一の方向を確かめて、付属の単3おマンガン乾電池を2本入れる。 



J 乾電池入れのふたをスライドさせて閉める。 
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準備 3 接続する (つづき) 


就 

• 乾電池を交換する際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電地」をお使いください。新しい乾電池と使いちしの乾電地を混ぜたり、 
異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池といラ組み合わせなど)を混ぜて使用すると r 液もれや破損 J の原因となりま 
す。 

• 長い間リモコンを使わないときは乾電地を取り出してください。 

• 残量がかなくなった乾電地は連やかに交換してください。電地容量びなくなったあとら機器に入れたままにしておくと液もれを起 
こす原因となります。 

• 乾電池び液もれしたと去は乾電池入れについた液をよく拭をとってから新しい乾電池を入れてください。乾電池の液び目に入った 
り、身体やを服につくと、失明やけび、皮膚の炎症の原因となることびあります。液を巧く隙はご注意ください。 

• 巿販の充電式の電池には対応していませんので、乾電池をご使用ください。充電式電池を使用した場合、液をれによる事故-故障に 
つながる可能性びありまず。 

• 乾電池は充電しないでください。 

■ +と一の向をを正しく入れて < ださい。 


ディスプレイの角度を調整する 


ディスプレイの上部を持ち、画面の角度を調整します。 



角度を調整する際は、本体に強い圧力をかけすざないよラにご注意<ださい。強い圧力をかけすざると破損することびあります。 


保ヒン 

キーボードは閉じることびでさます(オーディオポジション)。音楽の再生などを楽しむとさに便利です。 



• キーボードを閉じるとさは、指などをはさまないよラにしてください。 

• キーボードを開閉するとをに、キーボード全体びをちんと机の上にのるよラに設置してください。 
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準備 4 

電源を入れる 


本機の電源を入れます。 


本機の電源ボタンを押す。 


電源ランプ 

DISPLAY OFF 
(ディスプレイオフ）ボタン 
電源ボタン 


#14^ も- • 

4砂政上電源ボタンを巧したままにすると、電 
源び入りません。電源ボタンは軽く押し、すぐ 
に離してください。 

のヒント） 

D に PLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプび点 
本機の電源び入り、電源ランプび緑色に点好し、 Windows び起動します。灯している場合は、画面び表示されません。画 

面を表あするには、 aSPLAY OFF (デイスプレ 
イオフ）ボタンを押して < ださい。 


本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして 「Windows のセットアップ」画面び表示されます。 
「Windows を準備する」 （37 ぺージ)の手順に従って、 Windows のセツトアップを行ってください。 


「Windows のセットアッス画面び表示されるまでに5〜巧分程度かかります。 「Windows のセットアップ」画面び表示されるまで、電 
源を切らずにそのままお待ちください。表お前に電源を切ると故障の原因となります。 

巧‘ヒント） 

• 電源を入れたあと、コンピュータを操作せずにいると、省電力機能び働いて、画面の表示び消え、本機の電源ランプびオレンジ色で点 
灯します。 

• 本機はお買い上げ時の設定では、 AC 電源でご使用中に約25分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープ 
モード’1)。キーボードのいずれかのキーを押すか、電源ボタン’ 2 を押すと、元の状態に戻ります。また、バッテ U で使用中はスリー 
プモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態‘1)。元の状態に復帰させるには、電源ボタン’ 2 を押し 
て < ださい。 

詳しくは rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-廣源の管理/起動]-[スリープモード/休止状 
態にする]をク U ックする。） 

電源ボタンを4砂政上押し続けると保をされた状態び破棄されますのでご注意ください。 
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準備 4 電源を入れる(つづき) 


バッテリを上手に使うには 

本機をバッテ U で使用しているとをに、次のようなことに気をつけるとバッテ U を長持ちさせることびできます。 

• 液晶ディスプレイの明るさを暗<する 

お買い上げ時の設定は明るくなっています。液晶ディスプレイは、明るくするより暗いままで使用するほラびバッ 
テ U を長持ちさせることびでをます。 

• 液晶ディスプレイのバックライトを消す 

DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンを押すと、液晶ディスプレイのバックライトび消えます。画面を消したま 
ま音楽を再生でをるので、バッテ U の消費電力を節約します。 

• 省電力の機能を使ラ 

こまめにス U —プモードや休止状態にすることで、バッテ U を長持ちさせることびでをます。また、休止状態の場合 
は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。詳しくは 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本 
体の使いかた]一[電源の管理/起動]一[ス U —プモード/休止状態にする]をク U ックする。） 


電源を切るには 

電源を切るとさは、必ず;夕の手順に従って電源を切ってくだをい。 

次の手順を巧っても電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒な上押して電源を切ってくださし V ただし、この 
方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがありまず。 


電源を初めて入れたときは、電源を切らずにそのまま「準備5 Windows を準備する」 （37 ページ)に進んでください。 


@(スタート)ボタンをクリックずる。 

スター ト><ニューび 表示されます。 


g ボタンー[シャットダウン]をクリックする。 




しば5 くすると本機の電源び自動的に切れ、電源ランプび消灯します。 


依ヒント） 

お買い上げ時の設定では、ボタンをク 
リックずるとスリープモードに移行します。 
現在作業中の状態を六モ IJ に保持したまま(お 
買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス 
U (がの電源を切るため、消費電力を節約でさま 
す。詳しくは rvAio 電子マニュアル」をご覧く 
ださい。（[ノ ':ソコン本体の使いかた]-魔源の 
管理/起動]一[ス U —プモード/休止状態に 
する]をク IJ ックする。） 
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準備 5 

Windows^ 

準插すえ 


電源を初めて入れた5、 

まず Windows の準備をしましよう。 
Windows の準備が完了すると、 
付属のソフトウエアや 
いろいろな機能び使えるように 
なりまず。 


巧-ヒント） 

Windows の準備ではインターネットへの接続 
は必要ありません。 



巧‘ヒント） 

取掘説明書内の画面び実際と異なる焉をは、表 
示される画面にがって操作してください。 


タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 
上までポインタを移動し、左ボタンを r カチッ」と 
1回巧してすぐに離します。これを「ク U ックす 
る」またはにクリックずる」と言しなす。 


イ 


電源を入れる。 


電源ボタンを押し (35 ぺージ)、 「 Windows のセットアップ」画面び表示さ 

れるまで待ちます。電源を切らずにそのままお待ちください。 「 Windows のセットアップ」画面び表あされる 

までに5〜15分程度かかります 。 「Windows 
のセットアップ」画面び表示されるまで、電源 
を切らずにそのままお待ちください。表示前 
に電源を切ると故障の原因となります。 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 


つ 設定を開始する。 



の個または地棚で[日本]が選巧されていることを確認 
ずる。 

⑤[時刻と通貨のお式]で[日本語（日本)]が選巧されて 
いることを確認ずる。 

感[キーボードレイアウト]で [Microsoft IME ] が選巧 
されていることを確認ずる。 

@ [次へ]をクリックする。 


を‘ヒント） 

ご使巧いただいている機種によっては、日 S の 
名称び異なる こと びあります。 


「ライセンス条項」の内容を確認する。 


ももむ I’Vin 化.., .S ここ，トア，ブ 


ライじンスを頂をおみ:こなつて< : 

ブイクロソフトソフトウ去7ライセンヌま巧 


①2か所の[ライセンス条頂に同意します]をチェックする。 


〇-^ 

〇~ 

它ンスを巧こミ弓ンぎす (Windows 5巧弓了る二'ま同号かぶ’至) (A) 

ごを意 Q — 

この度は巧はパーソナルコンピュータ裝品（な下本興品としま才）をわ冒い上 
げいただきありポとうございます。木製品じはソフトウ*ア製品ボ同巧又はプリ 
インスト—ルされていま寸ポ，ま該ソフトウ玉アをご使用いただく前に.ぶず 
を々のソフトウ*ア使巧許諾契め香をあるかじめわ読み下さい。ソフトウ去ア興 

イ t ンスき巧ニミ号。ミ了 (Windows ミ:巧弓了を'こホ巧号かぶ妄){リ 


ここをクリックするとで章び上下します。 

广 ⑤内容を確認した5 [次べをク U ックする。 


どちらか一方でちチェックをしないと、 
Windows の準備作業は中止され 、 Windows 
と本機に付属のソフトウエアはお使いになれ 
ません。 


依~ヒンド ） 

画面左上の^ボタンをク U ックすると前の 
画面に戻ることびでをます。 
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4 


ユーザーアカウントの設定をする。 


〇 Windows の它ジトアツブ 


ユーヴ ー S と田みな i 巧 


このユープーると面ホ -ヴーア方ウント をます,ここで巧®するアカ： 
ビユータのま理香でカクントです. 


ユーザーを开; k わし了<だ夕い（み； ] ohnUUl : 



I - 卜巧人でして(巧さ1の1; 


:ス勺ート斤巧う-巧人乃してく产：*い fRl : 


バス: 7- h のヒントを入刃レて<•た3レ、 ( H ); 


のユーザーア'?1〇、/卜て巧巧了る因《ず進巧|，て<产夕い； 


原！:','* を<^ - ;41?險} 


の お使いになる方の名前などをユーザー名として入力する。 
⑤パスワードを入力する。 

ノ <スワードを入力ずると、確認用にもう1度/ くスワードを 
入力ずる欄が表示されまず。 

⑤ 上で入力したものと同じパスワードを入力ずる。 

④ パスワードのヒントを入力ずる。 

感 このユーザーアカウントで使用ずる画像をクリックずる。 

⑥ じ欠へ]をクリックずる。 


メモ 


入力した j くスワードは、メモを取るなどし 
て忘れないよラにしてください。 

ノ くスワードを入力したとをは、ノ くスワード 
のヒントを乂力しないと[巧へ]をク U ック 
することびでをません。 


巧-ヒント） 

• ユーザー名やパスワードは Windows の 
セットアップ完了後に変更することをでを 
ます。 

パスワードの作成/変更/削除について、 
詳しくは 「 Windows ノくスワードを設定す 
る」 (67 ページ)をご覧ください。 

• ユーザー名には、漢字•ひらびな•カタカナ- 
アルフアベットなどの文字び使巧でをます 
(キーボードの半角/全角 I 漢字キーで入 
力を切り換えられまず)。 

ユーヴー名の例： 

VAIO 太郎 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 


コンピュータの名前を確認する。 


巧 Windows のたタトアジプ 

- 

コシピユータ名を入力して、デスクトップのち貴を道巧してください. 

J 

m コンビュ-夕なスカレて<ださい f か Office-PC)( 

): 



1 fvAIO-PCj ] 

デスクトップの巧貝をち巧レてください（をで.コントロールパネルでを更可おです)： 

"■■in ^ ィ 

づ 


Windows のち S VAIO ち g 

[ 。へ (N) J 


の 自動のに表示されまずが、わかりやすい名前に変更 
ずることちでをます。 

⑥ デスクトップの背景にしたい画像をクリックずる。 
クリックずると背景が変更されます。 

⑤ [次べをクリックずる。 


依"ヒント） 

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 
Windows のセットアップ完了後に変更するこ 
とびでをます。 


^ コンピユータの保護の設定をする。 


r Windows でた'シトアシブ 

Windows を呂をの:こなまするよラ島去レて <ださい 


雌奨設定を使用します]をクリックずる。 


@みで巧巧レます(色） 

W ま巧されるまで、このコンビユータにたキユリテイの苗里が巧る巧ををがあ口ます • 


感 


巧さ是ちを巧吊します (R) 

重妄な S 巧ブごヴラムや巧吴の至巧ブ□グラムをイシストールした0、インターホット 
の因 IK をより安をにしたり、マンラインで巧 S のおず是を巧設レたりします. 


重要な受巧プログラムのみインストールしますの 
W Windows 用の它キュリテイの更新プ□クラムおぶびその化の重 S な至巧プ□クラムの 


みインストールします • 


早 oyn のブブごシご：い了の註巧巧《ホ，さす 

巧さ設王を巧用するとき.また|’ま更巧ブこグラムをイシストールすると5;こ.一がの居安ザ 
Microsoft :こを径5?1ます，を运ご r.r こ居をザ，お否巧5をもした 0. お客巧:こ里巧を巧った0 
するために巧用ミ n ることはち。ま口ん. ブ亏イバ^-:こ苗する f 助をお唐み<だ夕い 
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日付と時刻の設定を確認する。 



’①タイムゾーンおよび日付と時刻を確認ずる。 
‘ @ [次へ]をクリックずる。 


8 


コンピュータを使用する場所を選択する。 


りり V 


ぉ5 

を子 
— >ゴ 

I 只ホ卓 

ンピニータつ 

な; 


だ二‘.巧き二-里？—ミ- 
-- ■7'^ 巧ち： きずす， 


二；^ゴニータ？再ち5お！:. 


二与だこ,-ま马含こ涅?9一すす，きうこニンピニ ー5' 巧；ミ与をてにこ二 
巧' ン ~ r を巧て S ま-. 


-シミ，プ3 
ま与呈こ里巧— 


’ cc —= 二 

す， C こ二 


こ与がこ‘.ま与さ： 

ンゴニ-夕で子ノ 


コンピュータを使用ずる環境に近いものをクリックずる。 


巧•ヒント） 

• この画圃ま、ネットワークに接続されてい 
る場合に表おされまず。 

• コンピュータを使巧ずる場所の設定は、 
Windows のセツトアップ完了後にも行う 
ことびでさます。 


この画面び表示されない場合は、次の手順に進んでください。 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 


設定を完了ずる。 

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をク U ックする。 (2 EvF ) 

• Windows のセットアップ完了渡に設定す 
ることびでさます。 

• [いいえ、後で設定しまず]の項目は、 rVA に 
をご使巧になる前に」の内容をスク□ール 
バーで下にスク□ールすると現れます。 


セツトアップび完了すると、 r ウエルカムセンター」画面び表示されます。 


保ヒント） 

「ウエルカムセンター」画面の内容はご使用い 
ただいている機種によって異なることびあり 
ます。 


广 

これで Windows び使えるようにな0ました。 


引を続を、準備6〜準備8を行ってください。 

V 

) 



電源の切りかたについて詳しくは、 r 電源を切るには」 （36 ページ)をご覧ください。 



本機にパスワードなどのセキユ U テイのための設定を行ラことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設 
定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理馆償)び必要になることびありますので、必ずメモをとるなどして忘 
れないよラにしてください。また、パスワードを辭除するための修理(有償)を巧ラ場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合 
びあります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしてを解除び不可能なをのびありますのであらかじめご了承く 
ださい。 
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準備 6 

基本設定を行ラ 


バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行いまず。 


ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続ずる必要びありまず。 

インターネットの接続については r インターネット/ メール」の章 (63 ぺージ)をご覧ください。 


VAIO をはじめる前の準備を行う 

「 VAIO をはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を巧います。 
UTF の手順に従って、設定を行ってください。 


デスクトップ画面上の [ VAIO をはじめる前の準備をダブルクリックする。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をク U ックしてください。 
「 VAIO をはじめる前の準備」画面び表示されます。 


保ヒント） 

rvAio をはじめる前の準備」は、1度実行する 
と巧からは表示されません。 


^ 画面の指示に従って操作する。 

「 VAIO オリジナル機能の設定」び表示される場合は、次の rVAIO 才 U ジナル機能の設定を行う」の項目をご覧ください。 
最後に、再起動を促す画面び表示されますので、本機を再起動してください。 
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準備 6 基本設定を行ラ(つづき) 


VAIO オリジナル機能の設定を行う 

バイオ内のコンテンツ(取り込んだ音楽、写真やビデオなど)を解析するために VAIO 才 U ジナル機能の設定を巧ってください。 

VAIO 才 U ジナル機能の設定は 「 VAIO 対まじめる前の準備」か日設定します。 

rvAio オリジナル機能の設定」画面び表示された日、な下の手順に従って設定を行ってください。 


[次へ]をクリックずる。 



ここをクリックずる。 


「 VAIO オリジナル機能の設定へよラこそ」画面び表示されます。 


) [次へ]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続巧]をク U ックしてください。 
設定画面び表示されます。 



ります。 


L - [終了]をクリックする。 
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VAIO 才 U ジナル機能の設定び完了します。 











































準備 y 

占スタマー登録する 


VAIO カスタマー登録について 

ソニーでは、 r バイオ」をご所有のお客様に rvAio カスタマー登録」をお願いしています。 

ご登録いただくと、より充実したサービスサポートを受けることびで走ます。 

「My Sony ID 」 び発行 （「My Sony ID 」 を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され 、 「My Sony ID 」 を使用したご 
登歸ち限定メニューびご利用いただけます。 

巧‘ヒント） 

• VAIO カスタマー登録に関してのお問いをわせは、 r カスタマー専用デスク」り18ページ)までご連絡ください。 

• My Sony ID はソニー共通体系のお客様 ID です。ソニーグループび提供するさまざまな Web サイトやサービスを、ひとつの ID とパス 
ワードで利用でをまず。 

また、すでに他の ID をご所有の場合も、それらの ID と riD リンク（ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。 

My Sonv ID について詳しくは My Sony ホームぺージ (h 订 p :// www . sony . co . jp / mysony /) をご覧ください。 


• VAIO カスタマー登録を行ラには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限ををつユーヴーとして□グオンする必要びありまず。 

• VAIO カスタマー登録は、本機のリカバ U をした後などに再び行ラ必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは、 My Sony ホームぺージ ( http :// www . sony . co . ip / mysony /) で巧うことびでさます。 


VAIO カスタマー登録の特典 

のセキュリティーや品質などに関する重要な情報を提イ共 
@ VAIO カスタマー登録されたお客様専用のサービス-サポートメニューを提供 
⑤ 特巧情報やキャンペーンなど、バイオに関するさまざまな情報を提供 

□ ご利用いただけるサポート 
• フリーダイヤルによる電話でのお問い合わせ 

使いかたに関するお問い合わせ窓 □(VAIO カスタマー U ンク使い方相談窓口）びフリーダイヤルでご利巧いただけ 
ます。 

• VAIO コールバック 予約 サービス 

ホームページか!5電話サポートを予約いただくと、ご指定の曰時にオペレーターからお電話を差し上げます。 

24時間ご利用巧能です。 

• VAIO リモートサービス 

オペレーターび、インターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなびらご案内しまず。 

• テクニカル Web サポート 

バイオに関ずる使いかたなどの質問をホームページで受付し、電子メールで返信します。 

• VAIO Hot Street (情報交換サイト） 

お客様同±でバイオに関ずるさまざまな情報を投稿、質問、回答でさます。 

□ ご利用いただける有料サービス 

• VAIO 延長保罰 サービス 

• VAIO Overseas Service (海が現地修理サービス） 

• VAIO ソフトウェアセレクション（ソフトウェア-ダウン□-ド販売サイト） 

《2008年2月現在 

ご利巧いただけるサポートや有料サービスについて詳しくは、114ページ政降をご覧ください。 


だ 

•、ム ^<4が® 


§\咖肿\涨邮 


うふ 

\ム >吟一■み/: Y 




pwn 

•ご \ 綿视 


ム—ちわ. K ;: 11.4 
\せか：？お C 固 


邮 I 刪顺巧\費霜 


45 









準備 7 カスタマー登録する(つづき) 


VAIO カスタマー登録の方法 



• VAIO オンラインカスタマー登録を行ラには、 r コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとして□グオンする必要び 
おじます。 

• VAIO カスタマー登録は、本機のリカバ U をしたあとなどに再び巧う必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは 、 My Sony ホームぺージ ( http :// www . sony . co . ip / mysony /) で巧うことびでをます。 


曾(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO オンラインカスタマー 
登録]をクリックする。 


rvAio オンラインカスタマー登録」画面び表示されまず。 

I VAIO オンラインカスタマ ー fig ] 


VAIO ちご K 入いただいたおに 
充! I レたサ-ピス•サボ-トモ S なレ、 

VAIO のおる生ま€ち»しみいただ < ため， 
rVAIO カスタマー 8» j そおすすめしています • 


はじめに I VW をごは入いただきありびとうごさいミす。 

Thank You | カスタ7—登録を、 VA ののあるをまミお装しみください • 


Reolsiral 饥 


今すぐを録する 

インターネットを由で豈録のためのベージヘアクむスします。 
すでにインターネットへ巧お3れてし々か再度ご坦留ください。 


3ンライン查あの前Iこ下記定ご巧 iS< だ3い， 
1 ■ インターネットIこ技巧している 

■ 本べージぞ hternet 巳 pbrer で田し、ている 


B ご fi 巧べージへ 


'をでを録する 

インさ一本ットへ法括话、 r スタート J ボタンをかックし、「すべてのブロヴラム jrvA の 
オンラインカスタマーき録 J ぞ进巧してください • インターネット理由で査绿ベージへ 
アクだスできます。 



機種によって rvAio オンラインカスタマー登 
録」び搭載されていない場合びあります。この 
場合は rMyVAIO」（h 订 p :// www . vaio . sony . 
co . jp / MyVAIO ) の 「MyVAIO ；<ニュー」から 
r カスタマー登録」をク U ックして手順3に進ん 
で < ださい。 


内容をよく読み、に登録ぺージへ]をクリックする。 


登録画面び表示されます。 


依"ヒント） 

カスタマー登録をしない、またはあとですると 
をは、画面を閉じて < ださい。 


.つ L ソ降、画面の指示に従って登録する。 

登録び完了すると 、 「My Sony ID 」 び表示されます。 



• 表示された番号は、メモをとるなどして忘 
れないよラにして < ださい。 

• VAIO カスタマー登録されたお客様専用の 
サービス-サポートをご利用になるには、 


「Mv Sonv ID 」 び必要になります。 


依"ヒント） 

「My Sony ID 」 は登録メールアドレスに送信さ 
れます。 
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準備^^ 

最新情報を自動的に入手する 


rVAIO Update 」 とは 


「VAIO Update 」 とは、ソニーび提供するお客様への「重要なお知らせ」やご使巧のバイオを最新の状態にする「アップ 
デ ー トプ□グラム」などの情報を自動的にお知5せするソフトウエアです。 

情報び更新されると、タスクバーの通知領域か5バルーンでお知5せします。 


巧-ヒント） 

• VAIO Update は、無料でご利巧いただけます。（インターネットの通信費はお客様負担となります。） 

• VAIO Update を利用するには、あらかじめインターネットに接続していることび必要です。 

VAIO Update での個人情報の取り扱いについて 

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。 

• VAIO Update では、お客様びお使いのバイオのシ U アル番号や OS およびインス I ルソフトウエアなどの情報、な 
5びにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんのでまむしてご利用いただけまず。 

• VAIO Upda おか5サーバーへ新着情報を確認するとさに、ご使用のバイオの IP アドレスびサーバー上に記録される 
ことびあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いませ 
ん J。 


「VAIO Update 」 を設定する 

VAIO Update を利巧するには、事前に動作設定をする必要びありまず。 


イ 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]— [ VA に Update 3] — [ VA に 
Update の設赶をクリックずる。 


「VAIO Update の設定」画面び表示されます。 


依~ヒント） 

rVAIO Update へよラこそ」バルーンび表示され 
た際にバルーンをク U ックしても表示されまず。 
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[0 K ] をクリックずる。 
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準備 8 最新情報を自動的に入手する(つづき) 


rVAIOUpdate 」 を利用する 


VAIO Update のバルーン画面をクリックする。 


情報び更新されると、タスクバーの通知領域からバルーンでお知らせします。 



保！::ン。 

実隙の画面とは異なる場合びあります。 


^ r 重要なお知5せ」の確認とアツプデートを行う。 


ー サボートから®お巧らだ 

@0円3ホ Player. Windows Media Player f 朗時めご';巧 


巧ウイルス-セキュリティ«« 


か2007年10ちI 
か2007お月。 


のマイクロで卜 t 丰ュリテ ■rW 柏巧《のちおらせ 
’年9月のマイでソス t キュリテ •rn? 猫ぉ妨)わ巧ろだ 


2007/10/15 

2007/09/12 


G ホトト,7ベ-ジ 
^ •し。か。 

q:, 

■ベ S ’ h ラプル** 



ご]; 


アップテートフログラム 


3アツフデート Mg 


白画アツフデート 
Automatic 'がか 

JUT の7ッブデートブ□グラム11自»でダウンロードとインストールが行われます. 


-- - 

お 


W イオち子マニュアルかづ1.01.031扣アッブデートブ□ヴラム 
「ワイヤ U ススイッチ巧定ユ-テ/ J ティ Ver.3 6かの140」アップデートブ a グ 
ラム 

vii r~ 


2007 /OG/25 
2007/06。1 


1,967 KB 
4,364 KB 


.てくだれ 


rimace Oonvertsr 3 V/er 王リアツブデートブ□プラム 2007/06/23 

rvAIO Me 化 Vitesrated Server Vsr 6.2.00 .の23 OJ アツブブレードブロブ 
ラム 

VQM-C*0rGr が lies Driver Ver 7.巧.10 97が J アッブデートブ□グラム 


20.654 KB 
2007 "0/02 11,660 Ke 

2007/01/30 35551 KB 


Qt-y 卜-，プ 


la インストール S み一 ■ I 


重要なお知6せを確認ずる 

セキュリティ関連情報など、ソニーび 
お客様に提供する r 重要なお知らせ」 
を確認でさます。 

件名をク U ックずることにより、詳細 
な内容の確認びでさます。 


アップデートを行う 

[アッフデート開始]ボタンをクリック 

ずる 

チェックボックスにチェックびついて 
いるプ□グラムのアップデートび開始 
されます。 


アップデートプ□グラムには、自動でアップデートできるプ□グラムと手動でアップデートするプ□グラムびあります。 
自動アップデート：ダウン□ードとインス I -ールを自動で行います。 

手動アップデート：ダウン□ードまで自動で巧います。ダウン□ード後はプ□グラムの件名をクリックし表示される 
内容に従ってインス I -ールしてください。 


依ヒント） 

• アップデートを行ラには、管理者権限を持つユーヴとして□グオンする必要びあります。 

• あとでアップデートしたいプ□グラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。 

• セキュ U ティ対策など重要度の高いアップデートプ□グラムの場合、プ□グラム名の横にののアイコンび表示されます。これらの 
プ□グラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。 
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ly 上でセットアップび終わりました。 

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続 
きこのあとのページや 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 

□ リカバリディスクを作成してください。 

• 「リカバ U ディスクを作成する」 （73 ページ)をご覧ください。 

□ 電子メールをやりとりしたい。 

• rVAIO 電モマニュアル」をご覧ください。 （50 ページ） 

([インターネット]一[ホームページ/電子メール]一[電子メールをやりとりする]をク U ックする。） 

□ Windows の基本操作を知りたい。 

• rVAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （50 ページ） 

([できる Windows for VAIO ] をクリックする。） 

• VAI 0 カスタマーリンクのホームぺージ （114 ページ)をご覧ください。 


Windows Update について 

より安定した状態でバイオをお使いいただくために 、 Windows Update を実行してください。 
@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows Upda お]をク U ックする。 
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画面で見るマニュアル 


「 VAIO 電モマニュアル」には、本書よりを詳しい情報を紹介しています。やりたいことびあるけれど、何をどうすれば 
いいのかわからない場合や、トラブルの解決方法を調べる場合などは、 rvAio 電子マニュアル」をご利用ください。 
rVAIO 電モマニュアル」は本機にインス!-ールされているため、インターネットに接続していなくてを使えます。 


VAIO 電子マニュアルの使いかた 

VAIO 電子7ニユアルを表示する 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]をク 
リックずる。 


rvAio 電モマニュアル」び表示されます。 



VAIO 電子マニュアルの基本操作 



大項目を選ぶ 

「パソコン本体の使いかた」や 「 Q & A 集」 
など、調べたい項目を選びます。 


目的の情報を選ぶ 

表示される一覧から、目的に合った頂 
目を選びます。 

さ5に表おされる一覧か5必要な情報 
を選びます。 

表示された説明を読む 

画面のち側に情報が表示されます。 


50 


























































パーソナルビデホ左見る 


■ ビデすを— •« き出し 


VA10 Movie Story 

宁ジ J ル？|ィ7で*つた写 SPri ン甲，3ムで»わしたピ宁ホ E 
Xじ-于ンコ■レート sa よ; H けで由 *1 こムービ ーs« 圧'? 5こと 
«!で f* 子， 


阻かたと曲 ii 頁日；フん5すると記町5^<ンド5が抽なす 


巧厘巧目 

* ホな•子ンブレー HB 旧由面の兒からと店いか b 
■ ムーピーフレピュ-面面の田かたと巧し、かた 


困。たと扭 J: クリックすると VJUO ま子マこュ7ルの柏虫ち目が 5S 左れます 


>站 g 了る U 目のち S 

お因吉 Oti •モ sai I 




大項目を選ぶ 

「テレビ」や「写真」、「音楽」など、や 
りたいことのジャンルを選びます。 


目的の内容を選ぶ 

表示される一覧か5、目的に合った項 
目を選びます。 


ソフトウエアを利用する 

ソフトウェアを起動することや、解説 
を読むことがでさます。 


VAIO ナビの基本操作 


イ 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]— [VA にナビ]をクリックずる。 


「 VAIO ナビ」び表示されます。 


VAIO ナビ 

でを■もことをナピゲートするがさ奋口です 

目 DJI 旧卜民《«巧ぃ<なご-姑の？の]巧》邮55コロ。が巧》も 


■jri/wo す。のの响 S のた-卜巨 Sst Iパー>3ン B 扣 
互の目时ぶ：!がのトウロけごな nuf, 

そして. W 怖 ifcjr 因巧脚巧!化 tj6 同巧口:|«(し》9。 
h •方■ル!!?巧が；トガル)!な a な5をこが別巧， 


ソフトウェアの探しかた 


「 VAIO ナビ」を使うと、使用目的にあった項目をク U ックするだけで、最適なソフトウェアと使いかたを見つけること 
びで走ます。 

やりたいことび決まっているけれど、どのソフトウェアを起動すればいいかねか5ないとをなどに便利です。 

「 VAIO ナビ」は本機にインストールされているため、インターネットに接続していなくても使えます。 


VAIO ナビの使いかた 

VAIO ナビを表示する 
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音楽/写真/ DVD 



音楽を楽しむ 


rSoundFLOW 」 ソフトウエアを使って、 
気軽に音楽コンテンツを楽しむことびで 
さます。 


rSoundFLOW 」 は、気軽に音楽コンテンツを楽しむためのソフトウェアです。 

キーボードを閉じている状態(オーディオポジション)で、 CD を再生したり、気分や雰囲気に応じて楽しめるおまかせ 
チャンネル巧生や、曲の中で一ま盛り上がる部分を再生するサビ再生びでさます。 

r オーディオポジション」とは 

けーディオポジション」とは、キーボードを閉じている状態のことです。キーボードを閉じてク U アタッチボタンの 
@ を巧すと、に oundFLOW 」 ソフトウェアび八ーフスキンモードで起動し、気軽に音楽を再生できまず。 



ま占 • 

• 同時に他のソフトウェアを起動していると、 rSoundFLOW」 ソフトウェアの動作び重くなったり、起動に時間びかかる場合びあります。 
また、 rSoundFLOW」 ソフトウェアの起動によって、同時に起動している他のソフトウェアの動作に影響を与える場合もあります。 
キーボードを閉じる前に、他のソフトウェアを終了してください。 

• キーボードを開閉するとをに、キーボード全体びきちんと机の上にのるよラに設置してください。 

• キーボードを閉じると去は、指などをはさまないよラにしてください。 

rSoundFLOW 」 ソフトウェアをお使いになる前に 

• rSoundFLOW 」 ソフトウェアでおまかせチャンネルでの再生やサビ再生を楽しむために、初回起動時に [ VAIO 才 U 
ジナル機能の設定」画面び表示される場合びあります。 

この場含は、画面の内容に従って設定して<ださい。画面び表示されない場合は、設定び完了しています。 (44 ペー 
ジ） 

• おまかせチャンネルやアルバム再生で音楽を楽しむには、あ5かじめ rSonicStage 」 ソフトウエアで音楽を取り込ん 
でください。 （54 ページ） 
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CD ぞ巧牛する クリアタッチホタンを使用して CD を 

再生しまず。 


- クリアタッチボタン 



キーボードを閉じる。 


せち 
か片 
AJ - 
お K 
0 U 
固 I 


0を押ず。 


曲の再生び開始されます。 


应]を巧ず。 

メニューび表示されます。 

4 回や回を押して、に D ] を選択ずる。 


ドライブに CD を入れる。 
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音楽(つづき) 


音楽を 

取り込む 


rSonicStage」 ソフトウエアを使って、お気に入り 
の音楽 CD をバイオに録音できまず。 

自分だけの音楽ライブラリびできあびります。 


操作中に r ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場含は、[続行]をク U ックしてください。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [SonicS ね ge]- 
[SonicStaae] をクリックする。 


「 SonicStage 」 ソフトウエアび起動します。 


取り込みたい音楽 CD をドライブに入れる。 

(ごヒント） 

rSonicStage 」 ソフトウェアではじめて音楽 
CD を利用ずるとをは、ドライブのチェックや、 
音楽 CD を入れたとさに自動的に録音するかど 
ラかを設定します。表おされる画面の指;^に 
従って操作してください。 


3 [音楽を取り込む]にポインタをあわせ、メニューか!5に D を録音する]をク 
リックする。 


①ここにポインタをあわせる。 



I CD を録音する —— ⑨ここをクリックずる。 

\ファイル别の化む 

フオルタを指定して取り込む 
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^ho 

コアイシ.テイ 4:54 pm 

ミ紙 ZZ。* け A Tue Jun 26 


取り込んだ巧を 
再生する 


チヤンネルを選択して巧分にあつた雰囲気 
の曲を再生したり、アルバムごとに分類さ 
れたリストか5曲を再生できまず。 


クリアタッチボタンを使用して操作します。 


- クリアタッチポタン 


4 をクリックする。 

音楽の取り込みびはじまり、「マイライブラ U 」 に保存されまず。 



ここをクリックする。 


依ヒント） 

• 画面ち下のに D 情報取得]をクリックする 
と、インターネット上の C ひ睛報サービスを 
利用して、音楽 CD のアルバム名や曲名など 
の情報を自動的に取り込むことびでさます。 
また、アルバム名、アーティスト名および夕 
イトルは、画面上で直接入力することをで 
をます。ただし、録音中はこれらの操作はで 
をません。 

詳しくは、 rSonicStage 」 ソフトウエアの 
ヘルプをご覧 < ださい。 

• 取り込みたくない曲びある焉をは、 

をクリックする前に、 CD トラック番 
号の P をク U ックして I 'にします。 
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音楽(つづき) 


キーボードを閉じる。 


^ 应]を押す。 

;><ニューび表示されまず。 


J や®を巧して、[おまかせチヤンネル]か[アルバム]を選択する。 

(ご ヒント） 

[アルバム]を還択した場合は、卜> I や。> I を 
押してアルバムのタイトルを選択し、1を押 
して < ださい。 


/とり を押す。 

巧の再生び開始されます。 


• おまかせチャンネルでの再生やサビ再生を楽しむには、 rvAio コンテンツ辆析マネージャの設定」で辭析を利巧ずる設定にしておく 
必要びあります。 

• コンテンツ觸析の設定をしてから、おまかせチャンネルでの再生やサビ再生びできるよラになるまでには時間びかかる場合びあり 
ます。 

また、に onicStage 」 ソフトウェアで曲を取り込んでから取り込んだ曲を rSoundFLOW 」 ソフトウェアで再生できるようになるまで 
には時間びかかる場合びあります。 

巧•ヒント） 

他の音楽プレーヤーで取り込んだ曲をに oundFLOW 」 ソフトウてアで再生したい場合は、 「 VAIO コンテンツフオルダの設定」で音楽 
フオルダを指定することびで去ます。 
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曲の中で一番盛り上がる部分を再生する 
サビ再生を行いまず。 

おまかせチャンネルまたはアルバム再生中に、政下の操作を行ラとサビ再生をすることびできます。 

ク U アタッチボタンを使巧して操作します。 


— クリアタッチポタン 


おまかせチャンネルまたはアルバム再生中に I 引を押ず。 


メニューび表示されます。 


^ 回や回を押して、[サビ再生]を選択する。 


.) 0を巧す。 

サビ再生び開始されます。 


• おまかせチャンネルでの再生やサビ再生を楽しむには、 rvAio コンテンツ解析マネージャの設定」で解析を利巧する設定にしておく 
必要びあります。 

• コンテンツ解析の設定をしてから、おまかせチャンネルでの再生やサビ再生びできるよラになるまでには時間びかかる場合びあり 
ます。 

また、 rSonicStage 」 ソフトウェアで曲を取り込んでから取り込んだ曲を rSoundFLOW 」 ソフトウェアで再生できるようになるまで 
には時間びかかる場合びあります。 
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音楽(つづき) 


音楽 CD を 
作る 


rSonicStage」 ソフトウエアを使って、曲やアルバ 
ムを選んでお好みの音楽 CD を作れまず。 


1 *^ 就 

• 音楽 CD を作成する場合は、あらかじめ「使巧でをるディスクとご注意」リ弓2ぺージ)をご覧ください。 
• 操作中に「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[続行]をク U ックしてください。 


@ (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム] 一 [SonicStage] — 
[SonicStage] をクリックする。 

「 SonicStaae 」 ソフトウエアび起動します。 


2 ブランクメディア（データの書き込まれていない CD-R、CD-RW) をドライブに 
入れる。 


[音楽を転送する]にポインタをあわせ、度楽 CD の作肋をクリックする。 



①ここにポインタをあわせる。 


⑤ここをクリックずる。 


MP 3 CD の巧巧 


/ CD にしたい曲やアルバムを選択し、 fail をクリックする。 

(ごヒント） 

• 曲の一覧は、アルバムをダブルク U ックす 
ると表示されます。 

• マイライブラリの曲を 〔 D - R / CD - RW に 
書を込む場合は、書を込みたい曲をあらか 
じめ r プレイ U スト」などにまとめておくと 
便利です。 
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CD にしたい曲やアルバムをずベて選択した！ 5、 H をクリックずる。 



ここをク U ックする。 


「書を込み設定」画面び表示されます。 


6 


[0 K ] をクリックする。 


I害き込み設定 

音楽 CD のな巧ぞ閉妃します。 

化のブログラムをが了させてかろ問始してください。 


画 


まきをみ方ホなか (PD-R/RW へ^^み 

まきをみ速度に)： |24x ，| 


襲黨緯鱗鐵をまきをみ法臟更して再 

圓まき込み前Iここ if) がイアロヴぞまをする也） 


ここをクリックする。 


0K J [ キヤンたル1〔ヘル j I 


書さ込みび始まります。 


音楽をもっと楽しむには？ 

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウエアと使いかたを見つけることびできます。 


( 見るには) 

0(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をク U ック 
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写真 


写真を 

取り込む 


デジタルスチルカメラの写真を取り込んで 
バイオで管理でをます。 


1 USB コネクタにデジタルスチルカメラを接続するか、"メモリースティック"な 
どのメモリーカードをス□ツトに入れる。 


□因 

呂 

Windows び実行する動作を指定する画面び表示されまず。 


かヒント） 

• デジタルスチルカメラやメモ U カードなど 
のメディアをコンピュータに接続ずる方法 
については、お使いの機器皆メディアの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

• コンピュータの設定によっては 、 Windows 
び実行する動作を指定する画面び表示され 
ないことびあります。この場合は 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム]— [ Windows フオトギャラ U —] をク 
U ックして 「 Windows フオトギヤラリー」 
ソフトウエアを起動し、[ファイル]メ 
ニュ ー- [ギャラ U —へのフオ J レダの追加] 
をク U ックします。 

「ギャラ U —へのフオ j レダの追加」画面で取 
り込みたいメディアやカメラを選択して 
[〇のをク U ックすると、画像とビデオの読 
み込みび開始されます。 


陋像の取り込み- Windows 使用]をクリックする。 


3 r 画像とビデオを読み込んでいます」画面び表示された5、 r これ5の画像を 
マーク」を設定する。 

マーク欄にマークを直接入力するか、ド□ップダウンリストか5 
マークを選択します。 

(ごヒント） 

• マークは設定しなくてを構いません。 

• マークを設定すると、画像にタグを付加し 
て、タグを元に検索や整理びでをます。 
タグについては、[オプション]をク U ック 
して表おされた画面で設定でをまず。詳し 
くは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


60 




















4 [読み込别をクリックずる。 

画像の読み込みび開始されます。 

これで画像の取0込みは完了です。 


写真を見る 取り込んだ写真を Windows フオト 

ギヤラリーで表示しまず。 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ Windows フオトギヤラ 
リー]をクリックする。 

[ Windows フオトギャラ U -」 画面び表示されます。 



画面左側の一覧か5見たい項目をク U ックすると、その項目に該当する写真び表示されます。 

• [すべての画像とビデオ]をクリックすると、 「 Windows フォトギャラリー」ソフトウェアに取り込まれているすべ 
ての写真び表示されます。 

• r タグ」 r 撮影日」「評佩をクリックして、条件による写真の検索を巧うことびできます。 


写真をもっと楽しむにはク 

VAIO ナビを使って目的の項目か5最適なソフトウェアと使いかたを見つけることびできまず。 
〔見るには j 

@ (スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をクリック！ 
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DVD 


DVD を見る WinDVD で DVD を再生します。 


本機で DVD を再生するとをは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [InterVideo WinDVD]- 
[InterVideo WinDVD for VAIO] または [InterVideo WinDVD BD for 
VAIO] をクリックする。 

「 WinDVD 」 ソフトウエアび起動します。 


再生したい DVD をドライブに入れる。 


再生する。 



「 WinDVD 」 ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、 rWinDVD 」 のヘルプをご覧くださし、。 


DVD をもっと楽しむにはク 

VAIO ナビを使って目的の項目か5最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができまず。 

(見るにはつ 

@(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をクリック！ 
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インターネット/メール 


インターネットを始める 


インターネットとは 

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピュータ同±びネットワークで結ばれ、全世界のネットワークを相互 
に接続したちのです。インターネットを利用することにより、ホームページを見たり電子六ールをや0取りすること 
びできます。電子六ールについて詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[インターネット]-[ホーム 
ページ/電子メール] 一 [電子メールをやりとりする]をク U ックする。） 

インターネットを利用するには、インターネット接続サービスを提供する妾社(プ□バイダ、インターネットサービス 
プ□バイダ ( ISP ) などと呼びます）と契約し、接続のための設定び必要です。 

なお、はじめてインターネットに接続するときは、第兰ちか5コンピュータを守るためのセキュ U テイ対策を必ず巧つ 
て < ださい。 


インターネット接続サービスの種類 

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことびでさます。一般的には、通信速度や料金などで 
選おします。各種接続サービスについて詳しくは、プ□バイダにお問い合わせください。 

光 ( FTTH ) 

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。 

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求め5れるサービスを利用する場合に適しています。 

CATV インターネット 

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業ちによって異なり、 ADSL あるいは光 
( FTTH ) と同程度で接続びできます。 

すでにケーブルテレビを利用している場をや、利用を検討している場合に適しています。 

ADSL 

一般の電話回線で高速通信-常時接続び可能な接続方法です。 

光 ( FTTH ) ほどの通信速度はありませんび、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスび取れた接続方法と 
いスます。 

その他の接続サービス 

• 一般電話回線 

一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。モデム内蔵のコンピュータならほかに機器を必要としない 
ので、手軽にインターネットを始められます。通信速度は低いため、電子メールしか使わないよラな場合に適してい 
ます。 

• ISDN 

NTT のデジタル回線を使ってインターネットに接続します。 

一般電話回線よりち高速ですび、一般電話回線から ISDN 回線への切り督えび必要です。 
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インターネットに接続ずる 


接続ずる回線をまめる 


「インターネット接続サービスの種類」を参考にして接続する回線を巧めてくださし、。 


)_ プ□バイダと契約する 

接続する回線のサービスを提供しているプ□バイダの中か5入尝するプ□バイダを選び、契約してくださし、。 

货•ヒント） 

契約び売了すると、プ□バイダからインターネット接続に使用するマニュアルや資料、回線装置などび郵をされてさます。 


つ 本機と回線装置などを接続ずる 

プ□バイダから送5れてきたマニュアルに従って、回線装置などを接続します。 


4 接続設定を行ラ 

プ□バイダか5送5れてきたマニュアルに従って、接続の設定を巧います。 


インターネット接続に関ずるお問い合わせ 

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の知0たい内容によって異なります。 


知りたい内容 

お問い合わせ巧 

プ□バイダ接続情報 

(アカウント名、7 くスワード、 DNS サーバなど） 

プ□バイダ 

メール設定情報 

(メールアドレス、分ールアカウントなど） 

プ□バイダ 

パソコン側の設定 

VA にカスタマーリンク 
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お得セキュ IJ ティについて 


コンピュータを安むしてご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第王をからコンピュータを守る 
ためのセキュ U ティについてご紹介いたします。 


コンピュータウイルスとは 

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウエアの総称です。何5かの原因でコンピュータウ 
イルスび実行される（これを感染と呼びます。）と、ファイルび勝手に消去されたり内容び改変されたり、保をしていた 
個人情報びインターネットを通じて勝手に送信されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。 

コンピュータウイルスの感染経路や被害の例について詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[インター 
ネット]-[インターネットについてのごま意]-[セキュ U ティについて]をク U ックする。） 


コンピュータウイ j レスへの巧策方法 

UTF の対策をきちんと行ラことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。 

コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用ずる 

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスびな在していないか検査して 
問題びあれば処理したり、開こうとしているファイルび安全かどうかを検査してを険な場含は開くのを阻止したりす 
るソフトウェアです。 

本磯には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「マカフィー- PC セキュリティセンター」ソフトウェア 
びあ5かじめ搭載されています。 r マカフィー- PC セキュ U ティセンター」ソフトウェアを設定して、定期的にウイル 
ス定義ファイルを更新してください。 

Windows Update を使って Windows を更新ずる 

Windows Update では、新たに発見された夕胞を修正するためのソフトウェアび配布されています。 Windows の欠 
陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことびある 
ため 、 Windows Update で最新の状態を保つようにしてください。 

「 Windows を準備する」 （37 ぺージ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能び有効になります。この状態 
でインターネットに接続していると 、 Windows Update にて提供されるプ□グラムの更新を定期的に確認し、自動的 
にインス [ ルすることびできます。 


Windows Update にて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をずることにより、本機のプリインストール 
状態の動作に不具合び生じる場合びあります。ドライバを更新する場合は、 VAIO カスタマー U ンクのホームページ上で提供されるド 
ライバを適用してください。 

本機の Windows Update に関する情制ま、次の VAIO カスタマ ー U ンクのホームぺージをご覧ください。 

Windows Update 関連情報 

h 打 p :// vcl . vaio . sonv . co . jp/produc じ/ winupdate / mdex.html 
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ファイアウオ ー ) レ機能について 

ファイアウオール機能は、インターネットに接続しているときに第云をび不正な方法でお使いのコンピュータに接続 
することを阻止する機能でず。本纖ま、 Windows に搭載されているファイアウオール機能に加え、 r マカフィー • PC 
セキュ U テイセンター」ソフトウエアのファイアウオール機能を搭載しています。 


ファイアウオール機能を有効にずると、ソフトウェアの一部の機能び使えなくなる場合びあります。詳しくは、お使いのソフトウェア 
のヘルプをご覧ください。 


その他セキュリティについて 

セキュ U ティやコンピュータウイルスに関する最新情報および修正プ□グラムを入手することにより、より安全な環 
境でご使用いただけます。 

ソニーでは、セキュ U ティやウイルスに関する最新情報やよくある質問を下記のホームページにて提供しております。 
定期的に最新情報をご確認ください。 

VAI 0 カスタマー U ンクホームページウイルス-セキュリティ情報 
h 订 py / vd . vaio . sony - coJp / notices / security.html 
VAIO カスタマーリンクモバイル(お釘]日せ） 
h 订 p :// vcl . vaio . sonv . co . jp / mobile / 





また、セキュ U ティに関ずるご質問-ご相談につさましては、下記の窓□までお問い合わせ<ださし、。 
VAIO カスタマーリンクセキュ U ティ専用窓 □ 

電話番号：日 120-70-8103( フ U —ダイヤル） 

※携帯電話、 PHS 、一 部の IP 電話、海外などか5のご利用は、 

(0466)30-301 6(通話料お客様負担） 

受付時間 

平日： 9時〜1別寺 

±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 

(年中無休） 

年末年始は、±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる場合びあります。 
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パスワードを設定する 


Windows パスワードを 5 

設定する 

Windows □グオン時のパスワードを設定します。 

パスワードを設定すると、電源を入れたり、ス I 」ープモー 
ドまたは休止状態から復帰したりすると对こパスワード 
の入力び必要になり、他の人に本機を使用されることを 
防ぐことびでをます。 


Windows パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないよう 
にして < ださい。 

(ご ヒント） 

ドメインユーザーとしてノ f スワードを設定する場合は、職場など 
のシステム管理者にご相談<ださい。 

Windows パスワードを登録する 


1 ©(スタート)ボタンー[コント □ —ル 
八ネル]をクリックずる。 

「コント□ールバネル」画面び表示されます。 


2 [ユーザーアカウントと家族のための 
安全設定]または[ユーザーアカウン 
卜]をクリックずる。 


ス[ユーザーアカウント]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてくださし、。 


4 [アカウントのパスワードの作成]をク 
リックずる。 


「新しいパスワード」と「新しし、パスワー 
ドの確認」に設定したいパスワードを入 
力ずる。 

の•ヒント） 

パスワードを忘れてしまったとをのために、パスワード 
を思い出すためのヒントを入力することびでさます。 
ヒントを入力する場合は、りてスワードのヒントとして 
使ラ単語や語巧の入力」に入力してください。 


6 [パスワードの作成]をクリックずる。 

(ごヒント） 

「ファイルやフオルダを個人用にしますか？」画面び表 
おされた焉をは、用途にあわせて[はい、個人用にしま 
す]または[しル1え]をク IJ ックして < ださい。 

のヒント） 

パスワードを忘れてしまったと去のために、パスワードリセット 
ディスクを作成することびでをます。 

詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 

パスワードで使用できる文字について 

パスワードには、1；(下の文字を使ラことびでさまず。 

文字(アルファべットの大文字） 

A , B , C , D , E ... 

文字(アルファべットの小文字） 

a , b , c , d , e ... 

数字 

0,1,2, 3,4, 5, 6, ス 8, 9 

記号(文字または数字として定義されないちの） 

' ~!@#$ o / oA &* (し-+ =り[け I 
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Windows パスワードを変更ずる 


1 

@(スタート)ボタンー[コント □— ル 
パネル]をクリックずる。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

2 

[ユーザーアカウントと家族のための 
安全設定]または[ユーザーアカウン 
卜]をクリックずる。 

3 

[ユーザーアカウント]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

4 

[パスワードの変更]をクリックずる。 

5 

r 現在のパスワード J に現在設定されて 
し、るパスワードを入力ずる。 

6 

「新しし V (スワード J と「新しし V (スワー 
ドの確認 J に設定したいパスワードを入 
力ずる。 

の •ヒント） 

パスワードを忘れてしまったとをのために、パスワード 
を思い出すためのヒン S を入力することびでをます。 

ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして 
使ラ単語や言吾巧の入力」に入力してください。 

7 

[八スワードの変更]をクリックずる。 


Windows パスワードを削除ずる 


1 

@(スタート)ボタンー[コント□ール 
パネル]をクリックずる。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

2 

[ユーザーアカウントと家族のための 
安を設定]または[ユーザーアカウン 
卜]をクリックずる。 

3 

[ユーザーアカウント]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

4 

V (スワードの削除]をクリックずる。 

5 

r 現在のパスワード J に現在設定されて 
いるパスワードを入力ずる。 

6 

U (スワードの削除]をクリックずる。 
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増設/バックアップ/リカバリ 


増設する 


メモリを取り付ける/ 
はずす 

メモ I 」を増設すると、データの処理速度や複数のソフト 

ウェアを同時に起動したとさの処理速度び向上します。 

また、2か所！;(上のス□ットにメモ U モジュールを装着 

すると、デュアルチャンネル転送モードになり、さらにパ 

フオーマンスび向上します。 

お使いの機種のメモ U については、別紙 r 主な仕様と付属 

ソフトウェア」をご覧ください。 

メモリを増設ずるときのごま意 

• メモ U の増設はま意深く行ラ必要びあ0ます。取り付 
けかたや取0はずしかたを誤ると、本機の故障の原因 
になります。電気的な専門知識び必要な作業ですので、 
販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめし 
ます。 

• ご自分でメモ U の増設を行った場合には、内部コネク 
夕の接続不備や破損、メモリの接続び不十分なことに 
より故障や事故を起こずことびありまず。この場合の 
修理はすべて有償となります。 

•メモリ増設の隙は、本機の電源を切0、約1時間ほどお 
いてか5作業を行ってください。電源を切ったすぐあ 
とは、本機の内部び熱くなっており、やけどをずるおそ 
れびありまず。 

• メモ U 増設の隙は、本機内部の部品や基板などの角で 
手や指をけびしないよラに注意深く作業してくださし、。 

• メモ U 増設の隙には、本機内部のケーブルに指などを 
引っかけてはずさないよラにま意してください。 

•メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金 
属物など)び本機内部に混入したままの状態で電源を 
入れると、発煙のおそれびあ0ます。必ず異物を取り 
除いてカノ く一を取0付けてか5電源を入れてください。 

• 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでくだ 
さい。が部か5の力や静電気に大変弱いちのびあり、 
故障の原因となります。 

• 市販のメモ U モジュールについてのサポートは弊社で 
は行ってお0ません。ご不明の点は;モリモジュール 
の販売元にご相談ください。 


メモリを取り付けるには 

も, 

• 六モ1」モジュールの取り付けは、必ず本機および周辺機器の 
電源を切り、電源コードを電源コンセントか日旅いた状態で 
行ってください。電源コードを差したまま><モリモジュール 
を取り付けると、;><モリモジュールや本機、周辺機器び破損す 
ることびあります。 

• 静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、メモ U モ 
ジュールを取り付けるとさは、次のことをお守りください。 

-静電気の起こりやすい場所（じゆうたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体か日逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。ただし、本機内部の金属部には触らな 
いよラご注意ください。 

-メモ U モジュールは静電気防止袋に入っています。取り 
付け直前まで袋から出さないで<ださい。 

• メモ U モジュールを持つとさは半導体皆コネクタに触れない 
よラにしてください。 

• メモ U モジュールには、向をびあります。メモリモジュール 
の エッジ コネクタの切り欠を部分とス □ッ トのコネクタ(溝 
の内側)部分の突起の位置を正しく合わせてください。無理 
に逆向きにメモリモジュールをス□ットに押し込むと、メモ 
1」モジュールやス□ットの破損や基板からの発煙の原因とな 
りますので特にご注意ください。 


1 本機と周辺機器の電源を切り、 AC アタ’ 
プタおよび本機後面に接続している 
ケーブルを取りはずず。 


2本機前面を下にして置き、本機後面の力 
バーを 取りはずず。 

WtfS お • 

本機に傷びつかないよラに巧などをしいてください。 

ス接続しているずベての接続ケーブルを 
取りはずず。 



本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱 
くなっており、やけどをする可能性びあります。本機び 
冷えるのを待ってから作業を巧ってください。 


A バッテリを取りはずず (27 ページ)。 
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5 メモリカイく一を取りはずず。 

ネジ对まずして、メモ U カバーを取りはずします。 
ネジはメモ U カバーか5はずれません。 



6 メモリモジュールを取り付ける。 

メモ U モジュールにはエッジコネクタ部分の中 
央よりち側に切り欠さびあ0ます。 

® メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下 
にむけ、切0欠さ部分をス□ットの溝に合わ 
せて、奥までしっかりと差し込む。 

エッジコネクタ部分を傷つけないよラにご注意くださ 
い。 


( D 「カチッ」と音びするまで、矢印の方向に;><モ 
U モジュールをゆっくりと倒す。 

><モ|」モジュールの両端び固定されます。 
このとき、><モリモジュールの黒いにの部分 
を触5ないでください。 



メモ U を取り付ける隙は、内部に異物を落とさないよラ 
にしてください。故障の原因となります。 


7 メモリカバーを元に戻し、ネジを留める。 


ネジを留める 



8本機後面のカバーを、取りはずしたとき 
の逆の手順で取り付ける。 

のバッテ U を取り付ける (25 ぺージ ) 。 

( D カバーを取り付ける (30 ページ)。 
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9 手順 1 で取りはずした AC アダプタと周 
辺機器を接続し、本機の電源を入れる。 


メモリを取りはずずには 

次の手順でメモ I 」モジュールをはずし、ス□ット占、5 
ゆっくり抜き取 D ます。 


メモリ容量を確認ずるには 

メモ IJ モジュールを取0付けた際は、 U ■(下の手順に従つ 
てメモ1」容量をお認してください。 


本機に傷びつかないよ3に巧などをしいて < ださい。 

1 r メモリを取り付けるには J の手順1 
5を行う。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプロ 
グラム]- [ VAIO の設定]をクリックず 
る。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてくださし、。 
rvAio の設定」画面び表示されます。 


2 [システム情綱をダカレクリックずる。 

3 [システム情報]をダブルクリックずる。 

「システム情報」画面び表示されまず。 


4 


r システムメモリ」の項目び増設後のメ 
モリ容量になっていることを確認ずる。 

メモリの容量び正しければ、方モリの増設は完了 
しましに。 

メモ U の容量び増えていないとをは、本機の電源 
を切っていったん;モリモジュールを取0はず 
し、もう1度正しく増設の手順を繰り返してくだ 
さし、 

ここを確認する。 


システム W 
キがシ 


シリのレ#ち 
日の S パ-ジ3ン 
0S, 卜つゎ 
OEM 甘巧 


つ メモリモジュールを取りはずず。 

①メモ I 」モジュールを固定しているタブを、を意しなび 
日同時に押し広げる。 

®；>^ モリモジュールを矢印の方向にゆっくり引を抜く。 



J 「メモリを取り付けるには」の刮眞7〜 

9を巧ラ。 

お • 

メモ U モジュールの取りはずしは、必ず本機および周辺機器 
の電源を切り、電源コードを電源コンセントから扳いた状態 
で行ってください。電源コードを差したまま分モ U モジュー 
ルを取りはずすと、メモ U モジュールや本機、周辺機器び破損 
することびあ0ます。 

静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、六モ U モ 
ジュールを取りはずすと去は、次のことをお守りください。 

-静電気の起こりやすい場所（じゆうたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。 

-メモ1」モジュールを持つとさは半導体やコネクタに觸れ 
ないぶラにして < ださい。 

-メモリモジュールをな管するときは、静電気防止袋または 
アル S ホイルで覆ってください。 
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バックアップについて 


バックアップとは 

バックアップの必要性 

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータを 
コピーし、元のデータとは別の場所に保をすることです。 
本機を使用しているラちに、作成した又書ファイルやデ 
ジタルスチルカ ラで撮った写真など様々なデータび保 
存されていをますび、予想外のトラブルやコンピュータ 
ウイルスの感染などによって保存されたデータび壊れて 
しまラ可能性びあります。 

このよラな場合に、大切なデータを元に戻すことびでさ 
るよラ、曰常的にデータをバックアップすることをおす 
すめします。 

バックアップの種類 

データのバックアップは 、 「VAIO U カバ U センター」の 
「 Windows バックアップと復元」で行います。 （75 ぺ一 
ジ） 

バックアップには用途に応じてじ(下の種類びあります。 

• ファイルのバックアップ 
本機に保をしたメールや写真などファイルの種類ごと 
にデータを CD や DVD 、 が付け八ードディスクなどに 
バックアップすることびでをます。 

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、 
「ファイルをバックアップするには」 （75 ページ)をご 
覧くださし、。 

• 復元ポイント 

新しいソフトウエアをインストールしたり、 

Windows の設定を変更したりすると、本機の調子び 
悪くなる（反応び遅くなる、ソフトウ王アび起動 しなく 
なる)場合びあります。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定してお 
くと、本機の調子び悪くなった場合に元に戻すことび 
できます。復元ポイントについて詳しくは、「システム 
の復元ポイントを作成するには」 （77 ページ)をご覧く 
ださし、。 


fe •ヒント） 

CD / DVD ドライプび搭載されていない機種をお使いの場合、 
バックアップする際にが付け J ハードディスクドライブや CD / 
DVD ドライブを巧意するか、または C : ドライブのパーテイシヨ 
ンサイズを蜜更して新しく別のパーティションを作成する赵要 
びあります。（引ページ） 



• 本機の不具合など、何らかの原因でデータび消去、破損した場 
合、いかなる場合においてち記録内容の補修や補償について 
はいたしかねますのでご了を<ださい。 

• お買い上げ懐はすぐに IJ カバ U ディスクを作成してください。 
本機に不具合び生じ、 Windows 上の操作でデータをバック 
アップでさない焉合に J 」 カバ U ディスクにあるバックアツ 
プツールを使ってバックアップすることびでをます。 

U カバ U ディスクの作成方法については、 ru カバ U ディスク 
を作成する」 （73 ページ)をご覧ください。 
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リカバリディスクを作成ずる 

リカバリディスクについて 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻 
すことを ru カバ U 」 といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったと 
きに u カバ U を行います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動でさなく 
なった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 
U カバ U には、 U カバ U ディスクを使用する場合びあり 
ます。 U カバ U ディスクは本機に付属していないため、 
本磯をお買い上げ後、必ず作成してください。 

詳しくは、「リカバリする」 （83 ぺージ)をご覧ください。 

fii gs お • 

下記のよラな操作を巧った場合に、八ードディスクの U カバ U 領 
域の情報を書き替えてしまし、 U カバ IJ 領域からリカバ U びで去 
なくなることびあります。 

• パーティションを操作するソフトウェアを使用する 
• お買い上げ時政がの 0 S をインス!-ールする 
• rvAio リカバリセンター」を使巧しないで八ードディスクを 
フォーマツ トする 

このような場合は、お客様び作成したリカバリディスクによる U 
カバ U び必要となりますび J 」 カバ IJ ディスクを作成していない 
と J 」 カバ IJ ディスクを購入したり、有償による修理び必要とな 
りますので、事前に U カバ1」ディスクを作成することをおすすめ 
します。 

リカバリディスクのご提供について馆償） 

VAIO カスタマー U ンクでは、リカバリディスクを有償に 
てご提供するサービスを行っています。 

「マイサポーター」か日お申しをみいただけます。詳しく 
は下記のホームページをご覧ください。 
http://vclvaio.sony.co.jp/cdroiTiss/rdi5c.htnnl 
* マイサポーターか5お申し込みいただくには VAI 0 カス 
タマー登録び必要です。 (45 ページ） 

• 本機で作成した U カバ U ディスクは本機でのみ使巧でをます。 
他の製品には使用でさません。 

• 本機で作成した U カバ IJ ディスクを使ラと、暗号化していない 
A —ドディスク上のデータを自由に操作することびでをます。 
A — ドディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 
登録したり、八ードディスクの暗号化機能を使ラなどして保 
護してください。 


リカバリディスク作成についてのご注意 

• リカバ U ディスクの作成中は、ディスクドライブのイ 
ジェクトボタンを押さないでください。 

ディスクの作成に失敗することびあります。 

• A - ドディスク上の空さ容量びかない場合は、リカバ 
U ディスクを作成でさません。 

リカバリディスクを作成するには 

I 」カバ I 」ディスクを作成するには、未使用の書さ込み巧 
能なディスクび必要です。本機には付属しておりません 
ので別途ご用意 < ださし、。 



• Blu-ray Disc または DVD - RAM はリカノ くリディスク作成用の 
ディスクとしてお使いになれませんのでご注意<ださい。 
使用できるディスクについて詳しくは、 r 使用できるディスク 
とご注意」り52ページ)をご覧ください。 

• お使いの機種によっては、 CD - R または 〔 D - RW でリカバリ 
ディスクを作成でをない場合びありまず。その場合は DVD を 
お使い < ださい。 

本機を使用ずる準備びでさた5、はじめに政下の手順に 
従って I 」カバ I 」ディスクを作成して < ださし、。 


1 @(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 

ラム]- [ VAI 0 リカバリセンター]— 
[ VAI 0 リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行1をク U ックしてください。 

の‘ ヒント） 

管巧者権限を持つユーヴーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ホさ 
れることびあ0ます。 


rvAio リカバリセンター」画面び表示されます。 



读際の画面とは異なる場合びあります。) 
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2 

画面左側の[リカバリデイスクの作成]を 
クリックし、も側に最 r ぶれた！®①關 
ク台]をクリックずる。 

3 内容をよく読んでか5 [次へ]をクリツ 
クずる。 

ディスクの種類選巧の画面び表示されます。 

4 

使巧ずるディスクを選択ずる。 

5 

[巧へ]をクリックずる。 


巧•ヒント） 

外付けドライブなど複数のディスクドライブび接続さ 
れている場合は、ドライブの選択画面び表示されます。 

使巧するドライブを選択して[次へ]をク U ックしてく 

ださい。 

未使用ディスクの挿入を促すメッセージび表示 
されます。 

6 

選択した種類のディスクをドライブに 
挿入し、 [ OK ] をクリックずる。 


u カバ u ディスクの作成び始まり、現在の作成状 
況び表示されます。 

画面の指示に従って操作してください。 

fitfS お * 

• U カバ U ディスクの作成状況び表示されるまで、しば 
ら < 時間びかかる場合びあります。 

• U カバ IJ ディスクの作成中には、ドライブのイジェク 
ト ボタンを押さないでください。 

デイスクへの書走込みび完了すると、ディスクび 
ドライブか5自動的に出てさます。 


7ディスク作成完了のメッセージび表示 
されるので、画面の指示に従って、ディ 
スク名を油性のフェルトペンなどで 
ディスクのレーベル面(データび記録さ 
れていない面)に書き込み、[〇のをク 
リックずる。 

はじめて U カバ U ディスクを作成しているとを 
は、すべての U カバ U ディスクを作成ずるまで手 
順6、7を繰り返します。 

U カバ U デイスクの作成び完了するとメッセー 
ジび表示されます。 


3 [完了]をクリックずる。 

これで I 」カバリディスクの作成は終了です。 
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「バックアップと復元セン 

ター」亩おラ 

り くックアップと復元センター」について 

「バックアップと復元センター」を使ラと、データのバッ 
クアップやノいックアップデータの復元、復元ポイントの 
設定をすることびでをます。 

「バックアツプと復元センター」は次の手順で起動します。 


1 @(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 

ラム]- [ VAIO リカバリセンター]— 
[ VAIO リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてくださし、。 

の •ヒント） 

管理者権限を持つユーザーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ボさ 
れることびあります。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されまず。 


2 画面左側の [Windows J 〇ックアップと 
復元]をクリックし、ち側に表示された 
画面の[開始]をクリックずる。 

「バックアップと復元センター」画面び表示され 
ます。 


ファイルをバックアップずるには 

初めてつ ァイルをバックアップずる場合は、下記の手順 
でバックアップデータの保存先や作成ずるファイルの種 
類、スケジュールの設定などを行います。 

1 r バックアップと復元センター J を起動 
ずる。 


2 [ファイルのバックアップ]をクリック 

ずる。 

「ユーヴーアカウントお御」画面び表をされた場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 
「ファイルのバックアップ」画面び表示されます。 

(ごヒント） 

「ファイルのバックアップ」画面び表おされない焉合は、 
デスクトップ画面ち下の通知領域に表示される[ファイ 
ルバックアップを実行中です]といラメッセージをク 
IJ ックして < ださい。 


スバックアップデータの保存巧を選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

(ごヒント） 

バックアップデータの保を先は、 U (下の4種類から選択 
します。 

• 外付け八ードディスクドライプ(推奨） 

• CD または DVD 
• じドライブ U (がのドライプ* 

• ネットワーク上 

* 本機はお買い上げ時の設定では、1 つの ;てーティシヨ 
ン ( C : ドライブ)のみになっています。 C : ドライブの 
ノ くーティシヨンサイズを蜜更して新しく別のパー 
ティシヨンを作成してください。（引ページ） 

ただし、万一八ードディスクび故障した場合ドライプ 
のデータは失われるので注意してください。 
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(Windows Vista Home Premium / Home 
Basic 搭載モデルをお使いの場合） 
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バックアップしたいファイルの種類に 
チェックをつけ、[次へ]をクリックずる。 
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5 [設定を保存しバックアップを開始]を 
クリックずる。 

バックアップび開始されます。 

於ヒント） 

スケジュールを設定すると設定した曰時で自動的に 
ファイルをバックアップすることびで去ます。必要に応 
じてスケジュールを設定してください。 

スケジュールを設定しない場含は、表示された状 
態のまま[設定を保存しバックアップを開始]を 
ク I 」ックし、次の手順に進んで < ださい。 


6 r バックアップと復元センター」画面で 
「ファイルのバックアップ J の下にある 
[設定の変更]をクリックずる。 


7 「自動バックアップは現在有効になって 
いまず。 J のち側にある[無効にずる]を 
クリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク1」ックしてくださし、。 

これで自動バックアップの機能び無効になります。バッ 
クアップの巧を先と作成するファイルの種類の設定はそ 
のまま保持されています。 

U * * (降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの 
バックアップ]をク U ックするだけでバックアップする 
ことびでをます。 


• 本機に搭載されている一部のソフトウエアで管理している曲 
や画像-情報などのデータは、 r バックアップと復元センター」 
ではバックアップでさない場合びあります。ソフトウエアに 
専用のノ くックアップツールび用意されている場合は、ヘルプ 
を参照してご使用 < ださい。 

• [Windows Media Center 」 ソフトウエアで録画したアナ□グ 
放送の番組は、 r パックアップと復元センター」ではバック 
アップでさません。手動でバックアップして<ださい。（アナ 
□グテレビチューナー搭載モデル） 

•「TV Enhance 」 ソフトウエアで歸画したデジタル放送の番組 
は、 r バックアップと復元センター」ではバックアップで去ま 
せん。 

• データを暗号化している場合は、解除してからバックアップ 
して < ださい。 


バックアップか!5データを復元するには 


1 

r ; (ックアップと復元センター J を起動 
ずる。 

2 

[ファイルの復冠をクリックずる。 

「ファイルの復元」画面び表示されます。 

3 

(ックアップにあるファイル]また 
は[古いバックアップにあるファイル]を 
還尺し、じ夕へ]をクリックずる。 

[ちいバックアップにあるファイル]を選巧した 
場合は、表おされた画面の r 曰付と時刻」欄か ら復 
元したいバックアップファイルの日付を選択し 
て、[次へ]をク IJ ックしてください。 

4 

復元ずるバックアップデータを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

一覧にデータび表示されていない場合は、[ファ 
イルの追加]や[フオルダの追加]をク U ックして 
表示された画面か5バックアップデータを選択 
し、[追加]をクリックしてください。 

5 

復元ずるバックアップデータの保ち巧 
を選択し、[復元の開始]をクリックずる。 

6 

「ファイルは正常に復元されました。」と 
表示された5、[完了]をクリックずる。 
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システムの復元ポイントを作成するには 

システムの復元とは 

新しいソフトウェアをインストールしたり 、 Windows 
の設定を変更したりすると、本機の調子び悪くなる(反応 
び遅くなる、ソフトウェアび起動しなくなる）場をびあり 
ます。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定しておく 
と、本磯の調テび悪くなった場合に元に戻すことびでさ 
ます。 

(ごヒント） 

復元ポイントは自動的に作成されますび、手動で作成することち 
でさます。 

ソフトウエアやドライバをインス f -ールするとをは、念のためイ 
ンストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおず 
すめします。 

システムの復元ポイントを手動で作成ずる 

1 r バックアップと復元センター J を起動 
ずる。 


2 画面左側の r タスク」か5[復元ポイント 
の作成または設定の変更]をクリックず 
る。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてくださし、。 
「システムのプ□パティ」画面び表示されます。 


3 [システムの保護]タブをク U ックずる。 


システムのプロパティ 

IX /ビュー 巧点、 一詳 sBis 封システムのなま b モ-卜 -! 

ぶ> 巧そポイントを巧って.す*なシステムの巧至をモに戻すことができます。り Ea 
[の.。 X 。當ぞホ必の.マが.。 

が:齋の蕊也靴舰テムファイルを前が《度 I システム I 

白がお;ポイシト 

这巧され巧’ィスウに巧元かントを自れりに巧巧しまず 



上で涅おしをディス如は元制ントをずすぐ’巧巧で巧す 。 r 


[ OK I [ かン创 ■ I 〔巧用姐 "I 


4 「自動復元ポイント J で復元ポイントを 
作成したいドライブのチェックボック 
スにチェックを付け、[作成]をクリック 
ずる。 

復元ポイントの作成画面び表示されます。 


5復元ポイントを識別ずるための説明を 
入力し、[作成]をクリックずる。 


6 「復元ポイントは正常に作成されまし 
た。」と表おされた5、 [0 K ] をクリック 
ずる。 

「自動復元ポイント」の r 最新の復元ポイント」の 
曰時び更新されます。 
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システムの復元ポイントか5復元ずるには 



rSonicStage」 ソフトウェアを使用している場合、大切な曲デー 
夕の消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ 
rSonicStage バックアップツール」を使って曲データをバック 
アップして< ださい。 

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不舊合 
び生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてび 
再生でさなくなる場合びあります。 

システムの復元をしたあとに rSonicStage バックアップツー 
ル」で曲データを復元することで、保ちした曲データび再生でを 
るよラにな0ます。 

rSonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しく 
は、 rSonicStage」 ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

□ Windows び起動する場合は 


1 r バックアップと復元センター」を起動 
ずる。 


2 画面左側の r タスク」か5 [システムの復 
元を使って Windows を f 彦復]をク U ッ 
クずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 
「システムの復元」画面び表示されます。 



スじ夕へ]をクリックずる。 


A 復元させたい日時の復元ポイントを選 
択して、[次へ]をクリックずる。 

復元するディスクの巧認画面び表示されまず。 



^ 内容をよく確認して[次へ]をクリック 
ずる。 

復元ポイントの確認画面び表示されます。 



6内容をよく確認して院了]をクリック 
ずる。 


y 確認画面が表おされるので、[はい]をク 
リックずる。 

システムの復元び行われ、本機び再起動します。 


g 完了画面が表示されるので、[閉じる]を 
クリックずる。 
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□ Windows び起動しない場合は 


1 本機の電源び入つている状態で、ドライ 

ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 

(ご ヒント） 

UTF の手順でも巧えます。 

©本機の電源を入れる。 

⑤ VAIO の□づマークび表示された 5 F 8 キーを 
押す。 

@「詳細ブートオプ ショ ン」画面び表示されるの 
で、一番上の「コンピュータの修復」び選択さ 
れていることを確認して、 Enter キーを押す。 


2キ-ボ-ドレイアウトを選択し、[次 
へ]をクリックずる。 

の •ヒント） 

F8 キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と 
パスワードを入力し、手順4へ進んでください。 


3 オペレーティングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 

のヒント） 

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした 
棲に蜜更されたファイルについ口ま、 VAIO データレス 
キューツールを使ってバックアップしてください。 (87 
ぺージ） 


4 [システムの復元]をクリックずる。 

「システムの復元」画面び表示されます。 

攻降、 「 Windows び起動する場合は」の手順3〜8 
に従って操作してくださし、。 


ソフトウエアやドライバを復元ずるには 

本機にプ U インス I -ールされているソフトウエアやドラ 
イバび正常に動かなくなった場合に、正常な状態に戻す 
ことびでさます。 


• ソフトウエアやドライバによっては、復元でさないをのちあ 
ります。 

• お使いの環境によっては r ソフトウエアの再インス!ル」を 
巧ってを、正萬に動作しない場合びあります。また、再インス 
I-ールする前に作成したデータび削除されてしまラ巧能'I生び 
あります。 

• 復元する前にプ□グラムの削除を行ってください。正常に復 
元でをない場合びありまず。 


1 @(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 

ラム]- [ VAIO リカバリセンター]— 
[ VAIO リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

(ご ヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ホさ 
れることびあ0ます。 

「VAIO U カバ U センター」画面び表示されます。 


2画面左側の[ソフトウエアの再インス 
I -ール]をクリックし、ち側に表示され 
た画面の[開始]をクリックずる。 
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3 「Windows バックアップと復元 J や 
rVAIO 八ードウ エア 診断ツール J をず 
でに実行済みの場合は、[スキップ]を選 
択し、[次へ]をクリックずる。 


4内容をよく読み、[次へ]をクリックずる。 

復元したいソフトウェアまたはドライ 
! K のチェックボックスをクリックして 
チェックし、[次へ]をクリックずる。 

L ツ巧、画面の指示に従って操作してください。 
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u カバ u (再セットアップ) 


本磯の動作び不安定になったり、反応び遅くなったりした場合は、 UTF のよラな原因び考え5れます。 
• コンピュータウイルスに感染した 
• Windows の設定を変更した 

• 本機で動作の保証びされていないソフトウエアやドライバをインス I ルした 
このよラな場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。 


本機の調子び悪くなったときは 

Windows が起動する場合 

Windows び起動しない場をは 「 Windows び起動しない場合」をご覧ください。 （82 ぺージ) 


手順 1 

リカバリディスクを作成していない場合は、作成ずる。 （73 ページ） 

S 



手順2 

必要なファイルのバックアップをとる。 （75 ぺージ） 




/- 



手順3 

W 下のいずれかを実巧してみる。 

• システムの復元をする。 （78 ページ） 

本機の調子び悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。 

• ソフトウエアやドライバをインス I ル後に本機の調子び悪くなった場合は、インス I -ールした 
ソフトウエアやドライバをアンインス I -ールする。 

• 本機にプリインス!-ールされているソフトウエアやドライバび正常に働かなくなった場合は、そ 
れ5を再インス!ルする。 （79 ページ） 


手順4 

それでも本機の調子が悪い場 S ホ、 「 Windows か5リカバリずるには」 （84 ベージ)の手順に従ってリ 
カパリずる。 


お • 

U カバ U すると、 A — ドディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。 
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Windows が起動しない場含 

Windows び起動しないときは、次の流れに従って操作します。 


手順1 

システムの復元をずる。 （78 ページ） 

本機の調子び悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてくださし、。 


それでも Windows び起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要びあります。 


手順2 

データをバックアップしていなかった場台は、 VAIO データレスキューツールで必要なファイルを 
パックアップずる。 (87 ページ） 

本磯の調テび悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更 
または作成されたファイルで必要なファイルびある場合は、 VAIO データレスキューツールでバック 
アップして< ださい。 


手順3 

rvAio /V- ドウエア診断ツール」で yv— ドウエアを検曾ずる。 

「 VAIO 八ードウエア診断ツール」は、 U カバ U を巧う前に八ードウエアに PU 、 メモ|丄八ードディスク 
ドライブ)の検査を行い、交換び必要かどラかを確認するソフトウェアです。 

詳しくは 「 VAIO 八ードウエア診断ツール」をご覧ください。 


手順4 

「 Windows が起動しない状態でリカバリするには J (86 ベージ)の手順にがって、リカバリずる。 
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リカパリずる 

リカ八リとは 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻 
すことを ru カバ U 」 といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったと 
きに u カバ U を行います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動でさなく 
なった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 

本徽ま、リカバリディスクを使用しなくても、八ードディ 

スクの U カバ U 領域か51」カバ I 」することびでさます。 

リカバリ領域とは 

U カバ U 領域とは J 」 カバ U を行ラために必要なデータ 
びおさめられている八ードディスク内の領域のことです。 
通常のご使用では I 」カバリ領域のデータび失われること 
はありません。しかし、八ードディスクの領域を操作す 
るよラな特殊な市販のソフトウェアをご使用になり J 」 

カバリ領域のパーティション情報を変更されますと、 

八ードディスクの I 」カバ I 」領域か日 U カバ U でをなくな 
る場含びあります。 

fitfS ぉ i 

• U カバ U で復元できるのは、本機に標準で付属されているソ 
フトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く）。ご自分で 
インストールしたソフトウェアや作成したデータを復元する 
ことはでをません。また、 Windows だけを復元することちで 
をません。 

付属ソフトウェアの一部においては、アプ U ケーション単独 
でアンインス I -ールやインス I -ールび行^えるちのをあります。 
ただし、このよラな操作を巧った場合の動作確認は行ってお 
りません。 

• パーティシヨンを操作する一部のプ□グラムをインス I -ールす 
ると、八ードディスクのリカバリ領域を使って IJ カバ U したり、 

U カバ U ディスクの作成び行えなくなることびあります。 

そのよラな場合に備えて、本機を使用する準備びでをたらす 
ぐにリカバ U ディスクを作成してください。 （73 ページ） 

リカバリの種類 

U カバ U 方法を次の2種類か5選択することびでをます。 
通常は、 rc ドライブの U カバ U 」 を行ラことをおすすめ 
します。 


□ C ドライブのリカバリ 

C : ドライブにあるすベてのデータを削除した上で、お買 
い上げ時の状態に戻します。 

1— A - ドディスクの状態-1 


リカパリ領域 

C : ドライブ1 


夺 


C : ドライブのみデータび削除されます。 

リカバリ領域や、追加で作成したノ くーティシヨンのデー 
夕は削除されません。 

□ お買い上げ時のげ態にリカバリ 

八ードディスク上のすべてのドライブを削除し、パー 
ティシヨンの構成をリカバリ領域も含めてお買い上げ時 
の状態に戻します。また、パーティションサイズを変更 
したい場合もこち5を選択してください。 



1— 八ードディスクのが態 


[ 11カバ11領域 C : ド5イブ] 


八ードディスク上にあるすベてのデータび削除されます。 

リカバリ前に確認してください 

• 本機を U カバ U した場合、それ政前に八ードディスク 
上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカ 
バ u する前に、大切なデータは必ずバックアップを 
とってください。 

• 電源がのすべての周辺機器をはずしてか5、作業を 
行ってください。リカバリに外付けドライブび必要な 
場合は、ドライブを接続してください。 

周辺機器は、 U カバ U び終わったあとに再び接続して 
ください。 

• ご自分で変更された設定は、 U カバ1」後はすべてお買 
し化げ時の設定に戻ります。リカバリ後に、もラー度 
設定し直してください。 

• U カバ U する隙は、必ず最後までリカバリを行ってく 
ださい。 U カバリび完了していない状態で本機を使用 
した場合、本機の動作び不安定になる場含びあります。 

• パスワードを登録している場含、パスワードを忘れる 
と I 」カバリびで定なくなる場含びあります。パスワー 
ドは必ず六モを取るなどして、忘れないよラにしてく 
ださい。万ーパスワードを忘れて U カバ U でさなく 
なったときは、修理馆償)び必要となります。 VAIO 力 
スタマー U ンクにご連絡くださし、。 
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Windows か！ 5 リカバリずるには 

Windows か日 U カバ U するには、 UTF の手順で操作し 
ます。 

Windows び起動しない場合には 「 Windows び起動しな 
い状態で U カバ U するには」 （86 ぺージ)をご覧ください。 


ドライブにデイスクび入っている場合は、すべて取り出してから 
U (下の手順で操作してください。 


• C : ドライプじ(列にご自分で新しくドライプを作成し 
ている場合など、 C : ドライブじ(外に保をされている 
データは鶏ります。 (91 ページ） 

• [お買い上げ時の状態に U カバ IJ ] を選択すると、 
Windows びインストールされている八ードデイスク 
のデータをすべて消去し、本機の八ードディスクをお 
買い上げ時の状態に戻します。 U カバ U 領域を復元 
したい場合や J てーティションの構成を元に戻したい 
場合に選択してください。 


1 曾（スタート)ボタンー[ずべてのプロ 

グラム]- [ VAIO リカバリセンター]— 
[ VAIO リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

の •ヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要まさ 
れることびあります。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 



(実際の画面とは異なる場合びあります。) 


2画面左側のにドライブのリカバリ]を 
クリックし、ち側に表示された画面の 
[開$台]をクリックずる。 



ス 「 Windows バックアップと復元 J や 

rVAIO 八ードウェア診断ツール J など 
をずでに実行済みの場合は、[スキップ] 
を選択し、[次へ]をクリックずる。 

警吉画面び表示されまず。 

(ごヒント） 

[お買い上げ時の状態に U カノ くリ]を選択した場合は J 」 
カバ U ディスクの作成を警告する画面び表示されます。 
リカバリディスクを作成していない場合は、画面の指示 
に従って、事前に U カバ IJ ディスクを作成してください。 
すでに作成済みの場合は、[スキッスを選択し、[次へ] 
をク U ックしてください。 


A 内容をよく読んでか5、[同意しまず]の 
チェックボックスをクリックして 
チェックし、[開}台]をクリックずる。 

確認画面び表示されまず。 


^ [はい]をクリックずる。 

「 Windows のリカバリ中」画面び表示され、リカ 
バ U 作業び自動的に開始されます。 

(ご ヒント） 

• U カバ U 作業には、お使いの機種によっては数時間か 
かることびおります。 

• Windows び起動しない状態で U カバリしている場合 
は、しばらくするとディスクびドライブか日自動的に 
出てをまず。 

画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ誓え 
を行ってください。 
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6 r 完了をクリックしてプ□グラムを終了 
してください」と表示された5院了]を 
クリックずる。 

本機び数回再起動した後、 「 Windows のセット 
アップ」画面び表示されます。 

お • 

「Windows のセットアップ」画面び表示されるまでにし 
ばらく時間びかかります。そのままお待ちください。途 
中で電源を切るなどの操作を巧ラと、本機の故障の原因 
とな0ます。 


7 「本機をセットアップずる」内 

「Windows を準備ずる J (3 7ぺージ)の 
手順に従って、 Windows のセットアッ 
プを行ラ。 

これでシステムの IJ カバ IJ び完了しました。 
Office Personal 2日07 、 Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office Professional 2007 
プ U インストールモデルをお使いの場合は引さ続 
さ、次の画面び表示されます。画面の指示に従つ 
て操作してください。 



• Windows のセットアップで作成したユーヴーアカウ 
ントで□グオンしていることを確認してください。 

• Office はし^下の手順でインス!ルします。 

@ Office Personal 2007 CD または Office 

Professional 2007 CD をドライブに入れる。 
® 表示される r 自動再生」の画面で [ SETUP.EXE 
の実行]をク U ックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表示された 
場合は、[続行]をクリックしてください。 

⑤画面の指示に従って進み、「インス I -ールの種 
類を選択してください」画面び表示された5、 
[ユーザー設定]をクリックする。 

[Microsoft Office プ□グラムの実巧方法を 
設定してください」画面び表示されます。 

@ [ MicrosoftOffice 」 の左側にあるアイコンを 
ク U ックし、表示されたメニューから[マイコ 
ンピュータか5すべて実行]をク U ックする。 


© [今すぐインス I ル]をク U ックする。 

インス!-ールび開始されます。 

⑥インス I ルび完了したら、[閉じる]をク 
U ックする。 

@ Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007プ I 」インス I -ールモデルをお使いの場合 
は 、 Office Personal 2007のインス I ル完 
了後ドライブか5ディスクを取り出し、イン 
ス I -ール開始画面の [0 K ] をク U ックする。 

弓 I さ続さ、画面の指示に従い Office 
PowerPoint 2007 〔 D をドライブに入れ、上 
記の手順@か日®と同じ手順でインス I -ール 
して < ださし、。 

リカバリび完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださし、。 

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バッ 
クアップからデータを復元するには」 （76 ぺージ)をご覧 
<ださい。 
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Windows が起動しないげ態でリカバ ！ J 
ずるには 

Windows び起動しない状態でリカバリずるには 、 ■UTF 

の2種類の方法びありまず。 

• I 」カバ I 」ディスクを使って I 」カバ I 」する 

リカバリ領域のデータを破損または削除してしまって 
いる場合に、 U カバ U ディスクを使って U カバ U する 
ことびできます。ただし、 U カノの領域か5リカバリ 
するよりを時間びかかります。 

• リカバリ領域か5リカバリする 
八ードディスクの U カノの領域か 5 U カバ U するため、 
リカバリディスクを使ラよりを速く U カバ U すること 
びでさます。 

リカバリディスクを使ってリカバリずるには 


1 本機の電源び入っているげ態で、ドライ 
ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 


2キーボードレイアウトを選択し、[次 
へ]をクリックずる。 


3 オペレーティングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


A [ VAIO リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 


^ 画面左側のにドライブのリカバリ]ま 

たは[お買い上げ時の：!犬態にリカバリ] 
をクリックし、ち側に表示された画面の 
[開 J 台]をクリックずる。 

处降、表示された画面の指示に従つて操作して< 
ださし、。 

於ヒント） 

• バックアップしたいデータびある場合は、 [VAIO デー 
タレスキューツール]をクリックし、バックアップし 
て < ださい。 （88 ページ） 

• [VAIO 八ードウエア診断ツール]をク U ックずると、 

U カバリを巧う前に八ードウエアに PU、；><fU、 八一 


ドディスクドライプ)の検査を行ラことびで去ます。 
詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。 
([ソフトウエアの使いかた]-[ソフト紹介/問い合わ 
せ先]-[付属ソフトウエアのご紹介と問い合わせ先] 
- [VAIO 八ードウエア診断ツール]をクリックする。） 
Windows のリカバリび完了すると、本機び数回 
再起動した後、 「Windows のセツ ト アップ」画面 
び表示されます。 


rwi ndows のセットアッス画面び表示されるまでにし 
ばらく時間びかかります。そのままお待ちください。達 
中で電源を切るなどの操作を行ラと、本機の故障の原因 
となります。 


6 「本機をセットアップずる柄 

「 Windows を準備ずる_1(37ぺージ)の 
手順に従って、 Windows のセットアッ 
プを行ラ。 

これでシステムの IJ カバ IJ び完了しました。 
Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office Professional 2007 
プ U インス I -ールモデルをお使いの場合は引を続 
を、次の画面び表示されます。画面の指示に従つ 
て操作して < ださし、。 



• Windows のセットアップで作成したユーヴーアカウ 
ントで□グオンしていることを確認してください。 

• 日 ffice は切下の手順でインストールします。 

@ Office Personal 2007 〔 D または Office 
Professional 2007 〔 D をドライブに入れる。 
( D 表示される「自動再生」の画面で [ SETUP.EXE 
の実行]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
場合は、[続行]をクリックしてください。 

感画面の指示に従って進み、「インス I -ールの種 
類を選択してください」画面び表示された5、 
[ユーヴー設定]をク U ックする。 

「Microsoft Office プ□グラムの実行方まを 
設定してください」画面び表示されます。 
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®「 MicrosoftOffice 」 の左側にあるアイコンを 
ク U ックし、表示されたメニューから[マイコ 
ンピュータか5すべて実行]をク U ックする。 

© [今すぐインス I -ール]をクリックする。 
インス!-ールび開始されます。 

⑥インス I -- ルび完了した5、閒じる]をク 
I 」ックする。 

③ Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007プ U インス I -ールモデルをお使いの場合 
は 、 Office Personal 2007のインス I ル完 
了後ドライブか5ディスクを取0出し、イン 
ストール開始画面の [0 K ] をク U ックする。 

弓 I き続き、画面の指示に従い Office 
PowerPoint 2007 CD をドライブに入れ、上 
記の手順③か 5® と同じ手順でインス I ル 
して < ださし、。 

U カバ U び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださい。 

VAI 0 データレスキューツールでバックアップしたファ 
イルの復元について詳しくは、 rvAio データレスキュー 
ツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧く 
ださい。ほ9ページ） 

リカパリ領域か S リカパリずるには 


1 の(パワ ー) ボタンを押して本機の電源 
を入れる。 


2 VAI 0 の□ゴマークが表示された 5 F 10 
キーを押ず。 

「Edit Boot Options 」 画面び表示された場合は、 
Enter キーを押してください。 

政降、 U カバ U ディスクを使った U カバ U の手順 
5か5の操作と同様でず。 

U カバ U び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださい。 

VAI0 データレスキューツールでバックアップしたファ 
イルの復元について詳しくは、 rvAio データレスキュー 
ツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧く 
ださい。 （89 ページ） 


VAI0 データレスキュー 
ツールを使ってバックアッ 
プずる 

VAI 0 データレスキュ ーツー ルとは 

VAI 0 データレスキューツールは、 Windows び起動しな 

くなった場合にも、データのバックアップびできるツー 

ルです。 

データのレスキュー方法には下の2種類びあ0ます。 

• かんたんデータレスキュー 
八ードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて 
レスキューし、外付け八ードディスクに保をします。 

• カスタムデータレスキュー 
指定したファイルのみをレスキューし、八ードディス 
クや U ムーバブルメディア 、 CD / DVD などのディス 
クに保存します。 

VAI 0 データレスキューツール 使用時の ごま意 

• レスキューデータの保管-管理には十分ミち意してくだ 
さい。 

• VA にデータレスキューツールは、八ードディスク上 
のすベてのデータのノ（ックアップを保障するものでは 
ありません。データの損失について弊社は一切の責任 
を負いかねますのであ5かじめご了承 < ださし、。 

• A - ドディスクの暗号化機能を使用している場合は、 
暗号化機能を解除して使用してください。 

• VA にデータレスキューツールを使用する場合は、必 
ず電源に接続して使用してください。 
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レスキューり V ’ックアップ)ずるには 


• 外付け八ードディスクドライプや CD / DVD ドライプでデー 
夕をレス キュー する場合は、 VAIO データレス キューツー ルを 
起動する前にドライブを接続してください。 

• レスキューデータを CD や DVD に保をする場合は、あらかじめ 
フ オーマツ トされているディスクを使巧してください。 


1 本機の電源び入っているげ態で、ドライ 

ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 

の-ヒント） 

UTF の手順でち巧えます。 

©本機の電源を入れる。 

@ VAIO の03‘マークび表示されたら F 10 キーを 
押す。 

[Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 En お「キーを押してください。 

@手順5に進む。 


2キーボードレイアウトを選択し、[次 
へ]をクリックずる。 


3 オペレーティングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


画面左側の [VAI0 データレスキュー 
ツール]をクリックし、ち側に表示され 
た画面の[開始]をクリックずる。 

し^(降、表示される画面の指おに従って操作して< 

ださい。 

巧-ヒント） 

レスキューちまで、[カスタムデータレスキュー]を還択した場合、 

データの保存先としてが付け八ードディスクを選択することを 

おすすめします。 

• VAIO データレスキューツールを使用中に64時間び経過する 
と、自動的に書を込みび中挪され、本機び再起動します。 
中断された作業を再開するには、再起動横再び上記の手順2か 
ら5の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボック 
スにチェックを付けて、[次へ]をク U ックしてください。 

• 外付け A- ドディスクドライブや CD / DVD ドライブは 、デー 
夕のレスキューび完了するまで取りはずさないでください。 

• "メモ U- スティック"や SD メモ U- 力ード、フラッシュメモ 
U などのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み 
込みび必要になります。ドライパは U カパ U ディスクの 
rvAio」 フォルダに保をされています。データの保存先の選択 
画面で[ドライバのインス!ル]をクリックし、ドライバの 
読み込みを巧ってください。 

• データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先に 
よって、ファイルび分割されたり U ネームされている場合び 
あるので、 VAIO データレスキューツールを使ってバックアッ 
プしたデータは、 VAIO データリストアツールを使って復元し 
て < ださい。 

• VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として 
DVD-R DL はお使いになれません。 

• 外付け八ードディスクドライブや CD / DVD ドライブは USB 
またはし LINK 接続のをのをお使い < ださい。 


A [VAIO リカバリセンター]をクリック 
ずる。 

「VAIO U カバ U センター」画面び表示されます。 
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復元ずるには 

レスキューデータを復元するには VAIO データリストア 
ツールを使います。 

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 
方法について詳しくは、 VAIO データ I 」ストアツールの 
ヘルプをご覧ください。 


1 0 (スタート)ボタンー[ずべてのプ〇 

グラム ]- [VAIO データリストア ツー 
ル]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場含 
は、[続行]をク I 」ックしてください。 

[ VAIO データリストアツール」画面び表示されます。 



2 内容を確認した5、[次へ]をクリックず 
る。 

レスキューデータの検索画面び表示されます。 


スレスキューデータの検索先を選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

レスキューデータび検索されます。 


4 表示された一覽か5復元ずるデータを 
選択し、[次へ]をクリックずる。 

(ごヒント） 

的容の確認]をク U ックずると、選択しているデータに 
含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することび 
でさます。 

5復元巧のフォルダを確認し、[次へ]をク 
U ックずる。 

「復元方法の選択」画面び表示されます。 


6復元方法を選択して[次へ]をクリック 
ずる。 

復元方法には1；1下の2種類びあ0ます。 

• おまかせリストア 

メールデータや文書データな ど、 データの種類 
を選択して、まとめて復元します。 

• ファイルを指定してリストア 
ファイルを個別に指定して復元します。 


7手順に従って進み、[開始]をクリックず 
る。 

復元作業び開始されます。 

作業び完了すると、完了画面び表示されます。 


8続けて別のレス キューデータの復元を 
ずるには[最初の画面に戻る]を、復元を 
終了ずるには[終了]をクリックずる。 


に onicStage」 ソフトウエアで取り込んだ音楽ファイルや、ワン 
セグデータ、デジタル放送のデータなど、善作権な護されている 
データを復元するには、そのデータを取り込んだときに使巧した 
ソフトウエアの専巧バックアップツールをお使いください。専 
用バックアップツールをお使いにならない場合は、善作権保護さ 
れているデータの動作保障はいたしません。 

のヒント） 

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 
使いください。 
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Windows メールをバックアップずる/ 
復元するには 

ここでは VA のデータレスキューツールの使用例として、 
Windows メールのメールデータのノ（ックアップと復元 
方まを紹介します。 

Windows メールのメールデータをバックアップ 
ずる 

1 VAIO データレスキ ューツー ルを起動 
させる。 （88 ぺージ） 


2 画面の指おに従って、 r レスキューデー 
夕の選択」画面まで進む。 

巧-ヒント） 

データレスキューちまは、 r カスタムデータレスキュー」 
を選んでください。 


ス [ Users ]-[ VAIO (ユーザー名)]- 
[ AppData ] - [ Local ] - [ Microso 怕 
— [Windows Mail ] をクリックし、 
[Local Folders ] チェックボックスをク 
リックしてチェックずる。 


4 [次へ]をクリックずる。 

mn . 画面の指示に従って J いックアップしてくだ 
さい。 


Windows メールのバックアップを復元ずる 


1 曾(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 

ラム ]— [Windows メール]をクリック 
ずる。 

Windows ルび起動します。 

メールアカウントの設定をしていない場をは、設 
定してくださし、。 


2 [ファイル]—[インポートト[メッセー 
ジ]をクリックずる。 

「プ□グラムの選択」画面び表示されます。 


ス「インポート元の電子メールのお式を選 
択してください J か5 、 [Microsoft 
Windows メール 7] を選択し、[次へ] 
をクリックずる。 

「メッセージの場所」画面び表示されます。 


A 惨照]をクリックして表示された画面 
で、電子メールのデータび保巧されてい 
るフォルダを選択して[フォルダの選 
択]をクリックし、[次へ]をクリックず 
る。 

「フォルダの選択」画面び表示されまず。 

皮-ヒント） 

VA に データレスキューツールでメールデータを バック 
アップしていた場合は、[参照] を クリックして [Local 
Folders] を 選択してください。 


[ずべてのフォルダ]を選んでクリック 
し、[次へ]をクリックずる。 

「インポートの完了」画面び表示されます。 


6 [完了]をクリックずる。 

「Windows メール」画面の左側に「インポートさ 
れたフオルダ」び作成されるので、フオルダ内の 
メールを元の状態に振0分けてください。 
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ノ くーティシヨンサイズの変更 

パーティションサイズの変更について 

ノ くーティションとは八ードディスクの領域を分割するこ 
とです。分割することで、1台の八ードディスクび複数 
台の八ードディスクと同じように使えるため、ファイル 
や、ソフトウェアの格納場所を分けるといったよラな使 
い分けびでさます。 

本磯はお買い上げ時の設定では、1 つの )くーティション 
( C : ドライブ)のみになっています。別のパーティション 
似ドライブなど）にデータを保をしたい場合は、パー 
テ ィショ ンサイズを変更して新しく別のノ くーテイシヨン 
を作成してください。 


パーティションを作成する 

ノ くーティションの作成方法には、政下の2種類びあります。 

• Windows 上の操作で作成する 

• I 」カバ I 」時に作成ずる 

お • 

• U カバ IJ 時にノ くーティションを作成する場合は、 A — ドディ 
スク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注 
意 < ださい。 

• C: ドライプのパーティションサイズを変更してかさ<ずると、 
ドライブの空を容量び足りず、 U カバ U ディスクの作成や U 
カバリなどの操作び正常に行われない場合びあります。 


□ Windows 上の操作で作成ずる 


1 0 (スタート)ボタン—ロント□—ル 

パネ j レ]-[システムとメンテナンス]- 
「管理 ツール J のレ、 ー ドディスク パー 
ティシヨンの作成とフォーマット]をク 
U ックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「ディスクの管理」画面び表示されます。 



2 C ： ドライブをちクリックして、[ボ 
リュームの圧縮]をクリックずる。 

rc ： の圧縮:」画面び表示されます。 



3圧編ずる領域のサイズを設定して、[圧 
縮]をクリックずる。 

「ディスクの管理」画面で、 r ディスク」に r 未割り 
当て」び追加されます。 

(ご ヒント） 

本機をある程度の期間ご使巧の場合は、八ードディスク 
上のデータび分散しているため「未割り当て」の空を領 
域びルさくなります。その隙は、デフラグすることをお 
すすめします。（©(スタート）ボタン ー [すべてのプ〇 
グラム]一[アクセサ U] — [システムツール]一[デイス 
クデフラグツール]をク U ックする。） 
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4 「未割り当て」をちクリックし、惭しい 
シンプルボリューム]をクリックずる。 
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「新しいシンプルボリュームウイヴード」画面び 
表示されます。 


画面に従ってサイズやドライブ名の設定 
を行い、ウイザードを完了させる。 

ウイヴードを完了させるとフォーマツトび始ま 
0、新しく ノ（ーテイシヨンび作成されます。 


5画面左側の[お買い上げ時の状態にリカ 
バリ]をクリックし、ち側に表示された 
画面の[開始]をクリックずる。 


6 [スキッスを選んでクリックし、[次へ] 
をクリックずる。 

表示された画面の指示に従い、パーティシヨンの 
分割設定画面び表示されるまで進んで < ださい。 

(ごヒント） 

「お買い上げ時のノ くーティシヨン設定にしますか？」と 
聞かれた場合は、[パーティシヨン設定を変更]を選んで 
ください。 


□ リカバリ時にパーテイシヨンを作成する 


1 本機の電源び入つている状態で、ドライ 

ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプシヨン」画面び表示されます。 
U カバ U ディスクを作成していない場をは、!;(下 
の手順で行ラことをでをます。 

©本機の電源を入れる。 

@ VAIO の□コ‘ マークび 表示されたら F 1 日 キーを 
押す。 

[Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 En お「キーを押してください。 

@手順5に進む。 


7 ド□ップダウンリストから、[数値入力 
( C ドライブと D ドライブに分割ずる)] 
を選択ずる。 


3 C : ドライブのサイズを設定して、[次へ] 
を選択ずる。 

lii 降、表示された画面の指示に従って操作してく 
ださい。 


2キ-ボ-ドレイアウトを選択し、[次 
へ]をクリックずる。 


3オペレーティングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


A [ VAIO リカバリセンター]をクリック 
ずる。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 
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八ードディスクのデータを 

完全に消去する 

本磯では VAIO データ消去ツールを使って八ードデイス 
クのデータを完全に消去することびでをます。 


• VAIO データ消去ツールは A — ドディスク上のずべてのデー 
夕を消去します。本機を廃棄あるいは第王着に譲渡する場合 
のみお使いください。 

• VAIO データ消去ツールを使うには、 U カバリディスクの作成 
び必要です。 

U カバ IJ ディスクを作成していない場合は、 U カバリディス 
クを作成してください。 （73 ページ） 

• VAIO データ消去ツールを使用中に71時間び経過すると自動 
的にコンピュータび再起動します。データの消ま中に71時間 
び経過した場合は、自動的に作業び中断され本機び再起動し 
ます。本機び再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断 
されたところから作業び再開できまず。 

• VAIO データ消去ツールを使用ずる場合は、必ず電源に接続し 
て使用して < ださい。 


1 必要なファイルをバックアップずる。 

の‘ ヒント） 

• Windows び起動する場合は、ファイルのバックアッ 
プを使ってバックアップして < ださい。 （75 ページ） 

• Windows び起動しない場合は、リカバリディスクか 
ら VAIO データレスキューツールを起動してバック 
アップを巧い (88 ぺージ)、バックアップ完了後に[終 
了]をクリックして本機び再起動したら、手順3へ進ん 
で < ださい。 


2本機の電源が入つている状態で、ドライ 
ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「システム回復オプション」画面び表示されます。 


3キーボードレイアウトを選択し、[次 
へ]をクリックずる。 


4オペレ-テイングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの還択画面び表示されます。 


[ VAIO リカバリセンター]をクリック 
ずる。 

rvAio I 」カバ I 」センター」画面び表示されます。 


5 画面左側の [VAIO データ 消去 ツール] 
をクリックし、も側に表示された画面の 
[開始]をクリックずる。 

mo データミ肖モツールの説日月画面び表示さ n まず。 


7内容をよく読んでから、[次へ]をクリツ 
クずる。 


3制限事項や準備の説明内容をよく読ん 
だ5、[次へ]をクリックずる。 


Q 内蔵 A — ドディスクー覧か5データ消 
去ずる八ードディスクにチェックをつ 
け、[次へ]をクリックずる。 


10 デ—夕の消去方式を選択し、[次へ]をク 
U ックずる。 


11データ消去ずるハードディスクを確認 
し[はい、一覧に表示されている内蔵 
八ードディスクのデータを消去しま 
ず。]①チェックボックスをクリックし 
てチェックし、[次へ]をクリツクずる。 


12再度、[はい、-覧に表示されている内蔵 
ハー ドディスクのデータを消去しま 
ず。]①チェックボックスをクリックし 
てチェックし、[消去開始]をクリックず 
る。 

八ードディスクのデータの;肖去び開始されます。 


13消去終了の確認画面び表示されたら、 
[〇のをクリックずる。 

本機の電源び切れます。 
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つたとさは/サービス-サポート 


困ったとさは谎耕ば 

本機操作中に困ったときや、トラブルび発生したとさは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認くださし、。 
また、><ッセージなどび表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書を留めておいてくださし、。 


1取扱説明書(本書) で調べる ^電子 マニュアルを調べる 


「よくあるトラブルと解決ち法」をご 
覧ください。 (96 ページ） 

パソコンび動作しないとをは、まず取扱説明書(本書)を 
ご覧ください。 

パソコンが動作するときは、 rvAio 電子マニュアル」か 
5も調べ5れます。 


rVAK ) 電子マニュアル」をご覧くだ 
さい。 （112 ページ） 

(見るには） 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO 
電子マニュアル]をク U ックしてください。 


八ードウてアの簡易診断について 

八ードウェアを簡単にチェックするためのソフトウェア 
として、八ードウェア診断ツールびインス I ルされて 
います。起動するには、@(スタート）ボタン-[すべて 
のプ□グラム] 一 [ VAIO リカバリセンター ]- [VAIO U 
カバ I 」センター] 一 [ VAIO 八ードウエア診断ツール]を 
ク U ックしてくださし、。 



「Windows のヘルプとヴポート」を 
ご覧 <ださい。 （113 ページ） 

[ Windows ヘルプとサポートを見る」 （1 13ぺージ)をご 
覧くださし、。 


各ソフトウエアのヘルプをご覧くださ 
い。 （11 3ぺージ） 
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3 ヴポートホームぺージで調べる 電 i 舌で問い合わせる 


「ヴ ポー トホームページで調べる」を 
ご覧ください。 （11 4ページ） 

http://VC I .va I o.so ny.co.jp/ 

インターネットに接続でさるときは、 rvAio カスタマー 
1」ンクホームページ」で、トラブルの解ま方法や疑問の稱 
消に役立つ最新の情報を調べ5れまず。 



けポートからの*)—田ら扫 

ウイル* t 丰ュリティ，《 

ゥトパホ7-ス 

1广) 帮筑ベる. 

1 ^ トラプル 1* 巧 

1苗が'*がかた 


1 r ~ V / 梅巧. 

|1 そのせサ-ビス 

1 お問い合わせ 



«し T い*内審めキーワード WlltA 々レ T< だ S い. 【S«l9Tt(»)«Te*T) 

田むち：!ーナー 

冉1;「イン；卜掉剧 . りイヤレス LANJ , W モ U 1おわ 


1〜3のち法でも問題び解ミ夫しない場 
合は、電話でお問い合わせください。 

(11 8ぺージ） 

□ バイオの使いかたに関ずるお問い合わせ 
VAI 0 カスタマーリンク「使いち相談窓□」 

(0120) 60-3399 ロリーダイヤル) 

(□クゼ □ サンサンキユウキユウ） 

※携帯電話、 PHS 、一 部の IP 電話、海がなどか5のご利用は、 
(0466) 30-3000( 通話料お客様負担） 


• 電話番号はお間違いのないよラ、ご注意 < ださい。 

• 電話番号や営業時間は変更になる場合びあります。 

受付時間平日：别き〜1如き 

±曜、日曜、巧:曰：別き〜 17 時 
(365 日年中無休） 

年末年始は±曜、曰曜、祝曰の受付時間と 
なる場合がありまず。 

フリーダイヤルのご利用には、 VAI 0 カスタマー登録び必 
要となりまず。 

ご登録していいただくと、 「 VAI 0 コールバック予約サー 
ビス」 （1 1 9ページ)び24時間ご利用いただけます。 
詳しくは、「電話で問い合わせる」 （1 18ページ)をご賣く 
ださい。 


□ ソフトウェアに関するお問い合わせ 

本機に付属のソフトウェアの場合、 r 付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先」（129ぺージ)をご覧のうえ、各ソフト 
ウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。 

本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれの 
ソフトウ ェア メーカーにお問い合わせください。 


だ 

が雞长 


§\槪肿\涨邮 


うふ 

\ム み/: V 




pwn 

む / T •ご\綿视 


ム—ちわ • K ;: 11.4 
\せか：？お C 旧 


邮 1刪顺が\費霜 


95 
































接トラブルと解決方法 


Q&A — 覧 

この説明書に掲載されている Q & A は UTF にな0ます。 

電源/起動 (99 ページ） 

• 電源び入らない(本機の電源ランプび点灯しないとを） 

• Windows の準備をしよラとすると、 r 予期しないエラーび発生しました」といラ方ッセージび表示される 
• 電源を入れると、本機の電源ランプは点好するび、画面に何も表示されなし、 

• 電源び入5ない、または電源ボタンび効かない ( C □(パッテ U ) ランプびすばやく点滅している） 

• 電源び切れない 
• 電源び勝手に切れた 

• 「この U チャージャブルバッテ U - パックは使用でをないか、正しく装着されていない可能性びあります。」という 
メッセージび表示され、休止状態に移行してしまラ 
• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
• ドライバをインス! -- ル、バージョンアップした ^ Windows び起動しなくなった 

• Windows び起動しない 

• ス U —プモードに移巧でさない 
• バッテリランプの表示について知りたい 

パスワード （103 ページ） 

• Windows のユーヴーアカウントのパスワードを忘れてしまった 

• パワーオン-パスワード ( BIOS セットアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れてしまった 

• Windows Vista のユーヴーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい 

画面/ディスプレイ （1 03ページ） 

• 画面に何を表示されない 
• 画面の色びされいに表示されなし、 

• 画面び固まって動かない 
• 画面び暗い 
• 画像び乱れる 

• 画面に輝点-滅点(黒点)びある 

で字入力/キーボード （105 ページ） 

• 文字の入力方法びわか5ない 
• キーボードを押したとお0にで字び入力でをない 

• Caps Lock、Num Lk などのキーび有効になっているかどうか知りたい 
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タッチパッド （106 ページ） 

• タッチパッドび使えない 
• タッチパッドを無効にしたい 

• タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウび閉じてしまラ 

• タッチパッドをなぞっただけで、 Web ブラウヴなどを使巧中に別のページに移動してしまラ 
• タッチパッドを動かしてもポインタび動かない 
• 画面上のずべてのちのび動かない 

A — ドディスク （107 ページ） 

• 誤って八ードディスクを初期化してしまった 
• 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 
• 八ードディスクの空さ容量を知0たい 
• 八ードディスクから異音びする 

• I 」カバ I 」領域の容量を知0たい 

CD / DVD (108 ぺージ） 

• ディスクの読み込み-再生びでさない、ドライブびディスクを認識しない 

インターネット （109 ぺージ） 

• インターネットに接続でさない 
• ワイヤレス LAN び使えない 

デジタル放送(デジタルテレビチューナー搭載モデル) （109 ページ） 

• デジタル放送を視聴したい 

外部機器からの録画 （1 10ぺージ） 

• DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画するち法びわか日ない 

• HDV 機器か5キャプチャされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 

• H DV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりする 

Fel に a ポート ( Fel に a 対応リーダー/ライター） （1 10ページ） 

• Fel に a 機能び使えない 

内蔵カメラ （MCmON EYE )(1 11ページ） 

• 内蔵カメラ (MOTION EYE ) を使用中にスリープモードに移行すると、本機の動作び不安定になる 

エラーメッセージ (1 11ページ） 

電源投入時のエラーメッセージ 

• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
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その他の Q&A 

ここに紹介した1；(外にちをくの Q & A び記載されている rVA の電子マニュアル」ちあわせてご覧<ださい。 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]をク 
リックずる。 


rvAio 電子マニュアル」画面び表示されます。 



^ [ Q & A 集]をクリックする。 

表示されたメニューか5見たい項目をク U ックして、各項目の情報をご覧 
<ださし、。 
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電源/起動 


Q 電源がらなし w 本機の電源ランプび点灯しないとを） 

次の点を確認したラえで、それぞれの操作をしてください。 

田本磯の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 
接続について詳しくは、 「 AC アダプタを接続する」 （32 ページ)をご覧ください。 


田すべてのケーブルびしっかり接続されているか確認して<ださい。 
接続について詳しくは、 r 接続する」 （24 ページ)をご覧ください。 


□ スイッチ付さテーブルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチび入ってい 
るかどラか、また、テーブルタップのコードび壁の電源コンセントにしっかり差し込まれているか確 
認してください。 


田電源コードや LAN ケープルなど本機に接続されているケーブルやバッテリをずべてはずし、5分切上 
たってから再び接続し、電源を入れてください。 


田上記の操作を行っても本機び起動しない場合は、 VAIO カスタマーリンクにごホ目談ください。 


Q Windows の準備をしようとすると、 ^ 予期しないエラーが発生しました」という>^ッセー 
ジが表示される 

田 「 Windows のセツトアップ」画面び表示される前に電源を切ってしまった可能性びあります。 
「 Windows び起動しない状態で U カバ U するには」巧6ぺージ）に従って J 」 カバ U を行ってくださ 
い。 


Q 電源を入れると、本機の電源ランプは点打するび、画面に何ち表示されない 


田しばらく様テを見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。 

の 本機の電源ボタンを4秒な上巧したままにし、電源ランプび消灯するのを確認してか日、再度雲 
源を入れ直す。 

⑤上記の操作を行っても何も表おされない場合は、本機の電源ボタンを4が屯!上巧したままにし、 
電源ランプび消灯するのを確認したあと、電源コードや LAN ケーブルなど本機に接続されてい 
るケーブルやバッテ IJ などをすべてはずし、5分切上たってか5再び接続し、再度電源を入れ直 
す。 


田 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプびオレンジ色に点灯している場をは 、 DISPLAY OFF (ディ 
スプレイオフ）ボタンを押して画面を表示させてください。 

DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプや DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンび点なしている 
間は画面は表示されません 。 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンを押し 、 DISPLAY OFF (ディ 
スプレイオフ）ランプび消えていることを確認して、画面を表示させてください。 

DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプや DISPLAY OFF (ディスプレイオフ)ボタンの場所につい 
て、詳しくは r 各部の説明」（137ページ)をご覧ください。 
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Q 電源び入らない、または電源ボタンび効かない (□ (バッテ1」）ランプびすばやく点滅している) 


田バッテ U び正しく装着されていない可能性があります。 

しわたんバッテ U を取りはずしてから、再度正しく装着し直してくださし、 


□ 上記の操作を行ってち電源が入5ない、または電源ボタンび効かない場をは、装着されているバッテ 
U は本機では使用できません。 

バッテ U を取りはずしてください。 


Q 電源び切れない 

電源び切れないとさの状況によって対処方法び異なります。次の点を確認したラえで、それぞれの操作をしてください。 


□ 使用中のソフトウエアをすべて終了してから、再び電源を切る操作をしてください。 


田 PC 力ードをお使いの場含は、 PC 力ードを取り出してから、再び電源を切る操作をしてください。 


□ プ U ンタや USB 機器などの周辺磯器を接続している場をやネットワークを使用している場をには、 
それらを使用しない状態にしてから電源を切る操作を行ってください。 

Windows は、周辺機器和ネットワークと通信を巧っている間は、電源び切れないしくみになってい 
ます。 


田新しくインストールしたソフトウエアやデータ、その操作などを確認してください。 


田@ (スタート）ボタンー HI ボタン-[シトツトダウン]をク U ツクしても電源び切れない場をは、 
Alt キーを巧しなびら F 4 キーを数回押して 「 Windows のシャツトダウン」画面を表示させ、 U ストか 
5[シャツトダウン]を選択して [0 K ] をク U ックしてください。 


□ 画面び固まったり、動かなくなった場合は、 Ctrl キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを巧し、画面 

ち下の(シャットダウン)ボタンをクリックしてください。 

詳しくは、個面が固まって動かない」り04ぺージ)をご覧ください。 

田「設定を保をしています」または 「 Windows をシャットダウンしていまず」と表おされたまま動かな 
い場をは、次の手順で操作をしてください。 

① Enter キーを巧す。 

確認のためしばらくお待ちください。 

③それでち電源び切れない場合は、 Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押す。 

確認のためしば5 くお待ちください。 

⑤それでち電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒が上巧したままにして、電源ランプび 
消打するか確認する。 


Q 電源び聴手に切れた 


田バッテ U で本磯を使用中にバッテ U の残量びわずかになると、自動的に休止状態になり、電源び自動 
的に切れます。 

AC アダプタで使用するか、バッテ U を充電してください。 
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Q 「この U チャージャブルバッテ U —パックは使用でさないか、正しく装着されていない巧 
能性があります。」といラ>^ッセージげ表示され、休止状態に移行してしまラ 

田バッテ1」び正しく装着されていない可能性びありまず。 

本磯の電源び切れたあと、いったんバッテ U を取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。 


□ 上記の操作を行っても同様のメッセージび表示される場をは、装着されているバッテ U は本機では 
使用でさません。 

本磯の電源び切れたあと、バッテ U を取りはずしてください。 


Q 電源を入れると><ッセージが表示され、 Windows が起動できない 


田 「 Non - System disk or disk error . Replace and strike any key when ready 」 や 「Invalid system 
disk . Replace the disk , and then press any key」、「BOOTMGR is missing . Press Ctrl + Alt+Del 
to restart 」 というメッセージび表おされる場合、フ□ッピーディスクびフ□ッピーディスクドライ 
ブに入っていないか確認してください。 

フ□ッピーディスクび入っているとさは、イジェクトボタンを巧してディスクを取り出し、キーボー 
ドのいずれかのキーを押してください。 


田 [Operating System not found 」 と表おされる場音'、フ□ッピーディスクびフ□ッピーディスクド 
ライプに入っていないか確認してください。 

起動ディスク拟外のフ□ッピーディスクび入っている場合は、イジェクトボタンを巧してディスク 
を取り出してか bCtrl キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを押して本磯を再起動してくださし、。 
再起動してもこの;><ッセージび表示され、 Windows び起動しない場をは、指定された方法た(列•のや 
りかたでパーティションサイズを変更している可能性びあります。八ードディスク内の U カバリ磯 
能や自作の U カバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバ U してくださ 
し、 (91 ページ)。 


田 「CMOS Checksum Bad 」 と表おされる場合、本機内のバッテリび消耗しているため、バッテリを交 
換する必要びあります。 

バッテリの交換については、 VAIO カスタマー U ンク修理窓□へお問い台ねせください。 


田に MOSChecksum Error 」 と表おされる場を、 BIOS の設定内容び壊れている可能性びありまず。 
次の手順で BIOS をお買い上げ時の設定に戻してください。 

①本機の電源ボタンを押し、画面に rVAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 2 キーを巧す。 

BIOS セットアップメニューび起動し 、 rPhoenixBIOS Setup Utility 」 画面げ表示されます。 

⑤ F 9 キーを押す。 

「Load default confiaration now ?」 という^ッセージび表示されます。 

③^またはーキーを巧して [ Yes ] を選び、 Enter キーを巧す。 

@ no(Save and Exit ) キーを押す。 

「Save configration changes and exit now ?」 という; >< ッセージび表示されます。 

⑤^またはーキーを巧して [ Yes ] を選び、 Enter キーを押す。 

変更された設定び保存され、 BIOS セットアップメニューび終了し、 Windows び起動します。 
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Q ドライバをインストール、バージョンアップしたら Windows び起動しなくなった 


田次の手順に従って Safe (セーフ）モードで起動し、ドライバを再インストールしてください。 

①本機の電源ボタンを巧し、画面に [ VAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 8 キーを巧す。 
©「 Windows 拡張オプションメニュー」び表示されたら 、 t / Pg Up キーまたは i / Pg Dn キー 
を押して[セーフモー问を選択し、 Enter キーを押す。 

⑤ Windows び起動したら、© (スタート）ボタンー[コント□-ルパネル]-[システムとメンテ 
ナンス]一[デバイス7ネージャ]をク1」ックする。 

④「デバ'イスマネージお」画面で、インス!-ールやアップデートをしたデバイスを選択し、ちク U ッ 
クすると表おされるリストの[プ□パティ]をクリックしてプ□パティ画面を表示し、[ドライ 
ノロタブをク U ックする。 

感 [ドライバを元に戻す]をク U ックし、正常に起動していたとさのドライバをインス!-ールする。 

⑥ 本磯を通常の起動方法で再起動する。 


Q Windows び起動しない 


田 「 Windows び起動しない場を」 （82 ぺージ)の手順に従って操作してください。 


Q ス U —プモードに移行でさない 


□ [TV Enhance 」 ソフトウエアの起動中は、タイマーでのス U - プモードへの移行はでをません。（デ 
ジタルテレビチユーナー搭載モデル） 

デイスク作成中は、手動でもス U —プモードには移行できません。 


□ SoundFLOW の起動中は、 r 電源オプション」画面の「プラン設定の編集」画面で設定したタイマーで 
のスリープモードへの移行はでをません。 


田モデム通信やプリンタユーテイ U テイなどび使用中の場をは、終了するか一時的に使用不可にして 
<ださい。 


□ スク U —ンセーバーの種類によっては、表示中はス U —プモードに移行できないことびあります。 
「 Windows □ゴ」など、 Windows 標準のスク U - ンセーバーに変更してください。 


Q バッテ U ランプの表示について知0たい 


□ バッテ U の動作状態によ0、バッテリランプの表示び異なります。 

詳しくは rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一[電源の管理/起 
動]一[バッテリの充電/表示の見かた]をクリックする。） 
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パスワード 


Q Windows のューヴーアカウントのパスワードを忘れてしまった 


□ パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。 


□ パスワードを忘れてしまったユーヴー L 处外に、「コンピュータの管理ち」アカウントなど、管理者権限 
をもつユーザー ( Administrators に属するユーヴー)び作成されている場合、別の r コンピュータの管 
理ち」アカウントからパスワードの変更を行ってください。 


Q パワーオン-パスワード ( BIOS セツトアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れ 
てしまつた 


□ パスワードを忘れると、起動することびでさなくなります。 

• ユーザーパスワードの場含 

マシンパスワードを入力することで、 BIOS セットアップ画面からユーザーパスワードを再設定す 
ることびでさます。 

• マシンパスワードの場合 

パスワード設定を解除ずることはで定ません。修理(有償)び必要となります。 

VAIO カスタマーリンクにご連絡ください。 


Q Windows Vista のユーヴーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい 


田詳しくは 「 Windows パスワードを設定する」 （67 ぺージ)をご覧ください。 


画面/ディスプレイ 


Q 画面に何ち表示されない 


□ 次の点をお確かめください。 

• 本磯の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。接続につ 
いて詳しくは 「 AC アダプタを接続する」 （32 ページ)をご覧ください。 

• 本磯の電源スイッチび入っているか確認してください。 

• DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプび点打していなしぶ、確認してください。 

DISPLAY OFR ディスプレイオフ）ランプや DISPLAY 日 FF (ディスプレイオフ）ボタンび点口して 
いる間は画面は表示されません 。 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンを巧し 、 DISPLAY 
OFF (ディスプレイオフ）ランプび消えていることを確認して、画面を表おさせてください。 
DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプや DISPLAY OFF (ディスプレイオフ)ボタンの場所につ 
いて、詳しくは r 各部の説明」 （137 ページ)をご覧ください。 

• キーボードを閉じている場をは、開いてください。 
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Q 画面の色がされいに表示されない 


□ 画面の色数の設定び[最高 (32 ビット)]になっているか確認してください。 

詳しくは 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一[画面/デイスプレ 
イ]一[画面の解像度/色数を変更する]をクリックする。） 

□ いったん電源を切り、再び本機を起動してください。 

0 (スタート）ボタン ー H ボタンー[シャツトダウン]をク U ックして電源を切0、本磯の電源ボ 
タンを押して起動し直してください。 


Q 画面が固まって動かない 


□ 次の手順で本機を再起動させてください。 

① Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを押し、[タスクマネージわの起動]をク U ックずる。 
「 Windows タスクマネージャ」画面び表示されます。 

「 Windows タスクマネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアびあれば、そ 
のソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をク U ックしてソフトウェアを終了させてください。 

③ Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを押し、画面ち下の it け j (シャットダウン)ボタン 
をク U ックする。 

本磯の電源び切れたあと、約3日秒後に本機の電源ボタンを巧して、再び電源を入れてください。 
上記の操作を行っても本機を再起動でさない場をは、本機の電源ボタンを4秒政上押して電源を切っ 
てください。電源び切れると電源ランプび消灯します。電源ランプびオレンジ色に点灯した場合は、 
いったん手を離し、再び電源ボタンを4秒 i ； LL 押して電源を切ってください。 


上記の操作を行ラと、作成中のファイルや編集中のファイルび使えなくなることびあります。 


Q 画面が暗い 


田キーボードの Fn キーを押しなびら F 5 キーまたは F 6 キーを押して調節してください。 


Q 画像が乱れる 


□ ラジオなど、近くに磁気を発生するちのや磁気を帯びているちのびある場合は、ディスプレイから離 
してください。 


Q 画面に輝点•減点(黒点)がある 


□ 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作 b れていますび、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常 
時点灯する画素びある場合びあります(液晶ディスプレイ画面の表示しラる全画素数のラち、点灯し 
ない画素や常時点打している画素数は、0.日日06%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色む 
らや明るさのむ5び見える場をびあります。これ b は、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障 
ではありません。交換-返品はお夏けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 


104 

















文子入力/キーボード 


Q 文字の入力ち法がわからない 


田 rVAIO 電子マニュアル」画面左上の[目次]をク U ックし、最も下に表示される[できる Windows for 
VA の]内の「文字を入力しよラ」をご覧ください。 


Q キーボードを押したとお0に文字び入力でさない 


田キーボード左側の 「Num Lock 」 ランプび点灯していないか確認してください。 
点丹しているとさは、一部のキーびテンキーとして動作します。 


□ 入カモードを確認してください。 

曰本語入カモードと英字入カモードびあります。 

言語バーのアイコンび日本語入カモードのときは r あ」に、 


M 圆淵、子ぶ漏 H 

英字入カモードのとさは 「 A 」 になっています。 



日本語入カモードと英字入カモードは、半角/全角 I 漢字キーで切り換え5れます。 

田 「Caps LockJ ランプび点打していないか確認してください。 

「Caps LockJ ランプび点打していると、 Shift キーを巧していないときでも大文字び入力されます。 
Shift キーを押しなびら Caps Lock キーを巧して、に aps Lock 」 ランプび消えているのを確認してく 
ださい。 


Q Caps Lock、Num Lk などのキーが有効になっているかどうか知りたい 


□ キーボード左側のランプで確認でさます。 

を に - Mum Lock 

(ナム□ック)が有効 


固 〔が - Caps Lock 

(キヤブス□ック)び有効 


固 じが - Scroll Lock 

(スク□-ル□ック）び有効 
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タッチパッド 


Q タッチパッドび使えない 


田タッチパッドび無効になっています。 

タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。 

設定について詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]- 
[キーボード/タッチパッド]-[タッチパッドの設定をする]をク U ックする。） 

設定を変更してもタッチパッドび使えない場合は、本機を再起動してください。 


Q タッチパッドを無効にしたい 


田タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 

設定について詳しくは、 rvAio 電モマニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一 
[キーボード/タッチパッド]-[タッチパッドの設定をする]をク U ックする。） 

設定を変更してもタッチパッドび無効にならない場をは、本機を再起動してください。 


Q タッチパッドをなぞっただけで、ウインドウび閉じてしまう 


田スマートアクションの機能を無効にしてください。 

次の手順で操作して < ださい。 

① © (スタート）ボタンーロント□—ルパネル]をク U ックする。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

© [八ードウエアとヴウン円をク U ックする。 

⑤ [マウス]をク1」ックする。 

「マウスのプ□パティ」画面び表示されます。 

④[機能]タブをク U ックする。 

⑥ 「左コーナーの設定」を r なし」にする0 
⑥ [0 K ] をク U ックする。 


Q タッチパッドをなぞっただけで、 Web ブラウヴなどを使用中に別のページに移動してし 
まラ 


□ Web アシストの機能を無効にしてください。 

次の手順で操作して < ださい。 

① © (スタート）ボタンーロント□-ルパネル]をク U ックする。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

® [八ードウェアとヴウン问をク U ックする。 

⑤ [マウス]をク1」ックする。 

「マウスのプ□パティ」画面び表示されます。 

④[機能]タブをク U ックする。 

⑥ [ Web アシスト機能を使用する]のチェックをはずす。 

⑥ [0 K ] をク U ックする。 

設定び有効になります。 
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Q タッチパッドを動かしてちポインタげ動かない 


田使用しているソフトウエアによっては、一時的にポインタび動きにくくなる場合びあります。 
しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。 

それでもポインタび動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。 

①タタキーを押してスタート^ニューを表示させ、ーキーを押して d ボタン—[シトットダウ 
ン]を選んで Enter キーを押す。 

⑤電源び切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを押す。 

それでち電源び切れないまたは再起動しない場合は、次の手順で操作してください。 

① 〔tri キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを巧し、1丰一や-►キーを巧して liLuji (シャットダ 
ウン)ボタンを選び、 Enter キーを押す。 

本磯の電源び切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを巧して、再び電源を入れてください。 
上記の操作でも何も起こ5ないときは、本機の電源ボタンを4秒上押して電源を切ってくださし、 


田 〔 D - ROM などのディスクを再生しているときなどに、ポインタび動かなくなってしまった場创ま、 
本磯を再起動してください。 

Ctrl キーと Alt キーを押しなび bDelete キーを押し、 CD - ROM などのディスクを再をしているソフト 
ウェアを強制的に終わらせ、本機を再起動させてください。 


田「画面び固まって動かない」 （104 ページ)をご覧ください。 


Q 画面上のすべてのちのげ動かない 


□ 次の手順で本磯を再起動してください。 

① Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを巧し、[タスクマネージャの起動]をク U ックずる。 
「 Windows タスクマネージか」画面び表示されます。 

「 Windows タスクマネージト」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアびあれば、そ 
のソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をク U ックしてソフトウェアを終了させてください。 

⑤ Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを巧し、画面ち下の^ (シャットダウン)ボタンを 
ク U ックして[再起動]を選択する。 

上記の操作でち何ち起こ5ないとさは、本機の電源ボタンを4秒政上巧して電源を切ってください。 


八ードディスク 


Q 誤って八ードディスクを初期化してしまった 


田八ードディスクにあったファイルは、復元でをません。 

八ードディスク内の U カバ U 機能や、ご自分で作成した U カバ U ディスクを使って、本機をリカバ U 
する必要びあ0ます (83 ページ)。 


Q 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 


田肖 y 除したファイルび、にみ箱」の中に残っていないか確かめてください。 
「ごみ箱」の中にない場合は、フアイルを復元でさません。 


田 Windows び正常に動作しなくなった場合は、本機を U カバ U する必要びあります (83 ぺージ)。 
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Q 八ードディスクの空さ容量を知 0 たい 


田@(スタート）ボタンーロンピュータ]をク1」ックしてください。 
「コンピュータ」画面び表示され、空さ容量び確認でさます。 


Q 八ードディスクから異音びずる 


田 0 S の姐巧などによ D 、 何も操作していない場合でち A — ドディスクの読み書さび行われ、動作音び 
することびあ0ます。 

これは正常な処理であり、故障ではありません。 

ただし、八ードディスクの空さ領域び少ないとさや、 A — ドディスク上のデータの断片化び激しいと 
さは、八ードディスクに負担びかかり、八ードディスクの動作音びしば5く続くことびあります。こ 
のよラなとさはディスクデフラグやディスクク U —ンアップを行ってください。 

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。 

① @ (スタ—卜）ボタン-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[ディスク 
デフラグツール]をク U ックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[続行]をク U ックしてください。 
「ディスクデフラグツール」画面び表示されます。 

⑤[今すぐ最適化]をクリックする。 

最適化(デフラグ)び開始されます。 


田八ードディスクか5まれに r カチャン」という音びする場合びあります。 

これは八ードディスク内にあるへッドび動作ずるとさに発する音であ0、異常ではありません。 


Q U カバ U 領域の容量を知りたい 


田次の手順で確認してください。 

① © (スタート）ボタンをク U ックし、[コンピュータ]をちクリックして[管理]をク1」ックする。 

「コンピュータの管理」画面び表示されます。 

© 間憶棚の[ディスクの管型をク U ックする。 

ディスク0に U カバ U 領域と C ドライブのサイズび表示されます。 

(ごヒント） 

表おされる数値は、 1 GB を10億バイトで計算した場合のものです。 Windows のシステムでは 1 GB を 
1,073741,824バイトで計算しており、 Windows 起動時に認識できる容量は、若干かさい数値になりまず。 


CD/ DVD 


Q ディスクの読み込み-再生びでさない、ドライブびディスクを認識しない 


田本機で使用可能なディスクか確認してくださいり52ページ)。 
□ ディスクの挿入方法び正しいか確認してください。 

□ ディスクにミちれや傷びないか確認してください。 
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田本磯での動作を保証しているドライブかどうか確認してください。 
本磯での動作を保証しているドライブは、 L 处下になります。 

• お買い上げ時に搭載されているドライブ 
• 別売りの VAIO 専用ドライブ 


田後からインス I ルしたディスクの再生-書き込みソフトウェアを削除してください。 

お買い上げ時にプリインストールされているソフトウェアし U がのディスク再生-書さ込みソフト 
ウェアなどを追加でインストールしている場合、正常にディスクび認識されないことやディスクに 
書を込めないことびあります。 

この場をは、追加したソフトウェアを一度削除(アンインストール）してご確認ください。削除の方 
法は、ソフトウェアのヘルプまたは Windows の「ヘルプとサポーりをご覧ください。 


インターネット 


Q インターネットに接続できない 


田プ□バイダとの契約を確認してください。 

インターネット接続するには、プ□バイダと契約ずる必要びありまず (63 ページ)。 


□ 機器の接続や設定を確認してください。 

契約したプ□バイダにより、機器の接続や設定方法び異なります。プ□バイダからま給される マニユ 
アルをよくお読みになり、磯器の接続令設定を行ってください。 

本磯と LAN ケーブルやテレホンコードの接続について詳しくは、 r インターネット接続用機器につな 
ぐ」 （27 ページ)をご覧ください。 


田詳しくは、 rVAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （[ Q & A 集]-[インターネット]で[インターネッ 
卜接続]または[ホームページ/電子メール]をク U ックする。） 


Q ワイヤレス LAN が使えない 


田詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （[ Q & A 集]-[パソコン本御- [ LAN / ワイヤレ 
ス LAN ] をク U ックする。） 


デジタ J レ放送(デジタルテレビチューナー搭載モデル) 


Q デジタル放送を視聴したい 


□ 付属の「デジタル放送取扱説明書」をご覧 < ださい。 
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が部機器か 5 の録画 


Q DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画ずるち法びわからない 


□ [Clickto Disc 」 ソフトウェアを使って八ードディスクへ映像を取り込むことびできます。また 、 DV 
機器の映像から直接 DVD を作成することびできます。 


Q HDV 機器からキヤプチヤされたファイルがシーンの途中で分割されてしまラ 


□ シーンの途中に録画の開始点、終了点がないことを確認してくださし、。 


□ HDV 機器のヘッドびミちれていまず。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 


□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


Q HDV 機器へ出力した映像が途切れたり、乱れたりする 


□ HDV 機器のヘッドびミちれています。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 


田コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


Fel に a ポート ( Fel に a 対応リーター/ライター ) 


Q Fel に a 機能び使えない 


田 Fel に a 力ード/携帯電話の位置を確認してください。 

キーボードの3 ( FehCa プラットフオームマーク）に合わせて置いてください。 



携帯電話の形状によっては、 Fel に a 通信でをないことびあります。 


田 Fel に a ポート （ FehCa 対応 U - ダー/ライター)などに不具をびある可能性びあります。 

「 Fel に a ポート自己診断」ツールを使用して不具合びあるかどうか確認します。 

①通知領域にある3(オン)をちク U ックして表おされたメニューの[ポー U ングの状態]から 
[オフ]を選択する。 

© © (スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ FeHCa ポ ー ト] -[ FehCa ポート自己診断]を 
クリックする。 

③画面に表おされた内容を確認し、[なへ]をクリックする。 

診断び開始され、結果び表示されます。 

FehCa ポートに不具合びあった場をは、 VAIO カスタマー U ンクにお問い合わせください。 

また、お手持ちの Fel に a 力ードに不具合びあった場合は、 FehCa 力ード発行者にお問い合わせく 
ださい。 
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田通知領域のアイ]ンび3(オン）になっているか確認してください。 

3(オン）になっていない場合は、^(オフ）をちク|」ックして表示された六ニューの[ポーリング 
のが觀から[オン]を選択ください。 

または、^(オフ）をク U ックしてちオンにすることびでさます。 


内蔵カメラ （MOTION EYE ) 


Q 内蔵力ラ （MOTION EYE ) を使用中にス U —プモードに移行すると、本機の動作が不安定 
になる 

田内蔵力;><ラ （MOTION EYE ) またはが付け USB 力:><ラの使用中には、ス U - プモードに移行させない 
で < ださい。 


田自動的にスリープモードに移行してしまう場をは、設定を変更してください。詳しくは rvAio 電子 
マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一[電源の管理/起動]一[電源オプション 
を変更ずる]をクリックする。） 


エラーメッセージ 

電源投入時のエラーメッセージ 


Q 電源を入れるとメッセージび表おされ、 Windows び起動でさない 


□ 101ページをご覧ください。 
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VA に内の情報を調べる 


rvAio 電子マニュアル」で検索する 

rvAio 電モマニュアル」を起動して、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることびできまず。 
検索機能を使ラと、 「 VAIO 電子マニュアル」の情報だけでなく、付属ソフトウ王アのヘルプ、 Windows のヘルプ、さら 
にインターネット接続時はヴポートホームページか5を情報を検索できます。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VA に電子マニュアル]をク 
リックする。 


rvAio 電子マニュアル」び表示されます。 


2 トップページまたは「キーワード検索」ページの検索窓に、調べたいキーワード 
(単語)を入力し、[検索]をクリックずる。 


画面左側に検索結果び表示されます。 


入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力ずることで、期待する回答び表示されやすくなりまず。 
(例： CD 再生） 


な VAIO 章子マニュアル 1 


キーワードを入力 


[ CD 冉ま; 


_ luJ 

おをな田)ホ rrf イス 


>ホームぺージの後索括ミはここをクリック 


I VAIO 巧のおを活ミ： 1-15/15 件 


タイトル 


@音楽を聞く 

己互ア寺スて J 


入力したキーワード 


ホームページの検索結果は 
ここをク U ックする 

コンピュータ内の検索結果は 
ここをク U ックする 


[次の20件]をク U ックすると、次の検索結果の一覧び表示されます。 

[前の20件]をク U ックすると、前に表示されていた検索結果の一覧び表示されます。 
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3 検索結果の一覧か 5 タイトルをクリックずる。 

rvAio 電子マニュアル」やヘルプのトピックは、画面ち側に表示されます。 
ヴポートホームページの内容は別画面で表示されます。 


Windows ヘルプとサポートを見る 

@(スタート）ボタンー[ヘルプとヴポート]をク U ックすると 「 Windows ヘルプとサポート」び表示されます。 
Windows ヘルプとヴポートでは、 Windows に関するヘルプの参照と、各種ヴポートツールを実行でさます。 


各ソフトウェアのヘルプを見る 

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプび添付されています。 

また、 rvAio 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]一[ソフト紹介/問い合わせ先]一[付属ソフトウェアのご 
紹介と問い合わせ先]の表にあるソフトウェア名をク U ックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたびわか 
らなくなったときのために、各ソフトウェアごとに「操作びわからなくなったときは」の項目びあります。あわせてご 
覧< ださい。 

(ごヒント） 

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったと去に、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表 
おする機能のことです。 
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ヴポートホームぺー ジミ I 


VAIO カスタマーリンクホームページ 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/ 

本機をインターネットに接続してご覧ください。 

VA のカスタマー IJ ンクホームページでは、バイオに関するトラブル解;夫方まや活用方巧、バイオを安むしてご使用い 
ただくための最新情報などをご提供しています。定期的にご覧<ださい。 


本 マニュアルの「サービス.サポート」の内容は、2008年2月現在の右のでず。巧容は随時を新されまず。 


おずずめサポート情報 


^調べる•トラブルおミ夫) 
—[[学ぶ•楽しむ•使いかた I 


( i 度理•その他ヴービス) 



•初む者コーナー 
• Windows Vista 
□ —ナー 

•バックアップ講座 

MySupporter 
( マイ 1!#' ポーター ） 
Mobile ( モバイル） 
VAI0 Hot Street 
( バイオホットストリート ) 


各項目について、詳しくは115ぺージ〜117ぺージをご覧ください。 


VAI 0 カスタマーリンクホームページを見るには 

曾(スタ- 卜）ボタンー[ずべてのプ□グラム ]— [Internet Explorer ] をクリックして 「Windows Internet Explored 
ソフトウエアを起動し、 な （お気に入り）か引 VAI 0 ヴポートぺージ]- [1 トップぺージ （ トラブル解決-使い方情報)] 
をク U ックして表示します。 


114 
















































































< 調べる-トラブル解決> 

パイオに関ずる疑問やトラブルを解巧したいちはこち6をご利用ください。 

製品別ヴポート情報、 Q 这 A 検索、ノ（イオにつなびる製品の接続情報、付属ソフトウエアのお問い合わせ先、 0 S 
( Windows ) に関する情報など、お困りの問題を解決するさまざまな情報を提供しています。 


□ 製品別サポート情報(お客様のバイオの専用 
サポートぺージ） 

バイオの製品ごとに専用ページを用意しています。 
お客様のバイオに関する r お知らせ」 「 Q & A 検索」「アップ 
デートプ□グラム」 r •他社製品接続情報」など最新サポー 
卜情報を確認でさます。 


□ Q & A 検索 

バイオに関するトラブル解ミ夫ち法や操作-設定方法など、 
知りたい情報を政下の3つの方法で検索でをます。 

©よくある質問か5探す 

カテ 3’ U 別に分類されています。 

( D キーワードや文章を入力して検索する。 



③症状や エラー メ ッセージ か5探す 
例）音び出ない、電源び切れない(症状） 

例）懷換に失敗しました」（エラーメッセージ） 


<学ぶ.楽しむ.使いかた> 

パイオをより活用したり楽しみたい、使いかたを知りたいといラ方はこち6をご利用ください。 

バイオならではの活用方法や知っておきたいお役立ち情報など、バイオをさ5に快適に楽しむための情報を提イ共して 
います。 

□ VAIO をもっと楽しもう！ 

テレビ、映像、写真、音楽など、ソニー製ソフトウエアを 
使ったバイオの楽しみかたを紹介しています。 


I VAIO をちっと美しちラI 


苗 


鸣驴ホぶ@ 

:-过 .誦 でが聋特 

BSSESSSBSSIEBB ； 


□ ソフトウェア活用ヒント集 

知っておくと便利な活用方法を紹介しています。 

例） CD - R 活用ヒント集、 DVD 活用ヒント集、バックアツ 
プ講蓝筆ぐるめ使い方講座、 Word / Excel 活用ヒント集、 
AdobePremiere 活用ヒント集 


Iソフトウェアま巧ヒント« 



A- ドティスク上のデータや写真なと t コビ ーT4CB 

g ホ CD* バックアツフ ftcB 
A- ドデ < スク上の音楽ファイルサ6百楽 CD モホ*I 
オリジナル音楽 CD* 巧る C 田 


I 

CD，。* に。卜 


データゃ SH«DVD に fi ! 存巧に B 

• DVD が t ブクアヴフ凸 
• デジタ W じ/ディ々山などで 

操った脚わ' &DVD ビデオ《巧るが 

• rOoVAIOj で SS レたテレビ番組扣 VDcif さ&む' 



1 DVD 再生 


1 ただな巧 


だ 

八/ nK ム.が雞长 


§\槪肿\涨邮 


う IX 

\ム み/: V 




む / T •ご\綿视 


邮 1刪顺が\費霜 


ム—ち.4 • ご—わ 

\せか：？お C 旧 


115 

































































彦理 / その他サービス > 

□ 修理関連のご案内 

故障かな？と思ったとさの確認方法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進抄状況の確認など、修理関連の情報を提 
供しています。 

□ その他サービスメニュー 

バイオの設置-設定サービスや延長保証、点検サービスなど、各種有料サービスをご案内しています。 

有料サービスの内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 （127 ページ)をご覧ください。 

<お問い合わせ> 

お電話やメールでのお問い含わせ方法、付属ソフトウエアのお問い合わせ先などをご紹介しています。 

「 VAIO コールバック予約ヴービス」 （11 9ぺージ)や rVAIO リモートサービス」 （120 ぺージ)もこちらからご利用いただ 
けます。 


<おすすめヴポート情報> 

Q ネ孙むをコーナー 

初むをの方から実際に寄せられているお問い合わせををとに、挪む者の方び知りたい情報をイラストなどを交えて分 
か0やすい言葉でご紹介しています。 

□ Windows Vista コーナ ー 

Windows Vista の基本操作や設定方法、便利な活用方法などを Q & A や活用集、動画などで分かりやすくご紹介してい 
ます。 

□ バックアップ講座 

VAIO に保をされたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。大切なデータの保護にお役 
立てください。 


初む者コーナー 




パ’ックアップ講座 
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VAIO カスタマーリンクモバイル（携帯電話用 VAIO ヴポートサイト) 

携帯電話向けの VAIO ヴポートヴイトで最新のヴポート情報を提供しています。特にウイルス情報などを調べたいと 
きや、バイオの修理状況を確認したいときなどに便利です。 


修理状況の確認は、 VA にカスタマー U ンクへ直接修理を依頼された場合にのみご利用いただけまず。 
詳しくは、 IT 修理/お預かり品状況確認」、 r 修理お預かり情制について」り24ぺージ)をご覧ください。 
対応端ホは、 i-mode、EZweb、Yahoo! ケータイです。 


□ メニユ ー 

• お知らせ 

-重要なお知5せ 
- What's New ! 

-ウイルス-ワーム情報 
-マイク〇ソフト- 
セキュ U テイ情報 


Q&A 


新着 Q&A 
よ<ある質問 
初む者■コーナー 
Q & A - 巧語集検索 


サポート系コンテンツ 
- VAIO の修理について 
- VAIO Hot Street 
モバイル 


お楽しみコンテンツ 
-お楽しみ I 」ンク集 


□ アクセス方法 

• URL か5アクセス 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / mobile / 

• QR コードか5アクセス 



(パーコード (QR コード)読み取り対応機種のみ） 




ti 比ホわせ 
. •がぶ献だ 

■What's NeM<(2/6) 


blO&A 

•g* 0 LA( 2 /l 

.ミみすが 


VAIO Hot Street (VAIO ユーザの情報交換サイト） 

VAIO Hot Street は、バイオをお持ちのお客様同±で、よりバイオを活用するための情報を交換できるサイトです。 
皆に教えてあげたい情報を投稿したり、わからないことを質問したり、質問に回答したりすることびできます。 
見たい投稿を閲覧するだけのご利用わ巧能です。 


閲覧政がのご利用には、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要です。 
投稿内容に関して、ソニーは一切保証いたしません。 


投稿を見る 

VA にの製品型名や 
キーワー ドなど、- 
お好さな方法で投稿 
を簡単に探せます。 

投稿•費巧ずる 

質問や投稿はこち5- 
からお気霞に。 


胃 VAIO Hoi Street 



キーロードで度す 


v/siosa から«す 




i Uf proms 

ょ< マイフ□フイ— 


VAIO Hot Street つてどんなことができるの？ 




0 战产* 




オススタ巧巧/ VHS ⑩ 

VAIO ユーザーま目め HOT トピックモ VHSI 


TOPICS 

HSIS ■がセレクト .1 


し 


, nation お功ら a 


♦人寅店 e ランキンヴI; 

巧召.システム! lilH の7 


• TOP 10 


•ふ 


!のため更巧が its っており ST。 巧日中に*计再巧予定です。 


月 n 因«’レ 

I。" 




N ド ,, 


一人気投稿ランキング 
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電話で問い合わせる 


VAIO カスタマー登録に関ずるお問い合わせ 

カスタマー専用デスク 

電話番号：（0466) 38-1 410 01話料お客様負担） 

(ゼ□ヨン□ク□クサン A チイチヨンイチゼロ） 

受付時間：月曜〜金曜日10時〜1別寺 
(祝日、年末年始を除く） 


バイオの使い方のお問い合わせや修理の受付については、 rvA にカスタマーリンク」までご連絡くださし)。 


使いかたに関するお問い合わせ 

VAIO カスタマ ー U ンク「使い方相談窓□」では、バイオに関する技術的な質問を電話で承っております。 

お問い合わせの前にご確認ください 

□ お試しください 

rVAIO 電モマニュアル」や VAIO カスタマー U ンクホームページで、バイオの操作やトラブルの解決方法をご確認くだ 
さい。 

詳しくは、 「 VAI 0 内の情報を調べる」 （1 12ページ)、 r ヴポートホームページで調べる」 （1 14ページ)をご覽ください。 

□ 付属ソフトウてアのお問い合わせについて 

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、 r 付属ソフトウェアのお問い含わせ先」 （129 ページ)をご覧ください。 
それ政外のソフトウェアについては、各ソフトウェアメーカーにお問い含わせくださし、。 

□ VA にカスタマー登録をご確認ください 

VAI 0 カスタマーリンク「使い方相談窓口」のフ U —ダイヤルをご利用になるには、 VAI 0 カスタマー登録び必要です。 
また、発信者番号通知にて、カスタマー登録の際に登録した電話番号でお電話していただくと、よりスムーズにオペ 
レーターにつなびります。 

VAI 0 カスタマー登録について、詳しくは「カスタマー登録する」 (45 ページ)をご覧ください。 

□ 攻下の内容をご用意ください(@〜 ® は該当ずる場合のみ） 

@本機の型名(保証書または r 各部の説明」の ID ラベルに記載されています。） 

( D 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名） 

③エラーメッセージび表示された場をは、表示されたエラーメッセージ 

® 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン 

□ お問い合わせやご意見、個人情報の取扱いについて 

お問い合わせ内容や商品に関するご意見は、商品開発およびサービス-ヴポート向上の参考とさせていただ < 場合び 
お0ます。 

また、ご質問などに適切に対応するため、通話内容を記録させていただ < 場合びあります。 
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お問い合わせ先 

VAIO カスタマーリンク r 使い方相談窓口」 

電話番号：（0120) 60-3399 (フリーダイヤル） 

(□クゼ □ サンサンキユウキユウ） 

《携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、海がなどからのご利巧は、 (0466) 30-3000( 通話料お客様負担） 

受付時間平日：9時〜1別寺 

±曜、日曜、巧:日： 9時〜17時 
(365 曰年中無休） 

年末年始は±曜、日曜、祝日の受付時間となる場合がありまず。 

フ U —ダイヤルのご利用には、 VAIO カスタマー登録び必要となります。 

ご登録していただくと、 「 VAIO コールバック予約サービス」 （11 9ページ)び24時間ご利用いただけます。 

MitfS む* 

• 電話番号はお間違いのないよラ、ご注意ください。 

• 電話番号や営業時間は変更になる場合びあります。 

• 他社製品との接続、ソニーび提おしていない OS • ソフトウ卫ア、ソニーで再現で去ないご使用上の問題点などについては、お答えい 
たしかねる場合びあ0ます。 


巧とント） 

音声ガイドの案巧に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターび対応しまず。 

お問い含わせの際にご利用 < ださい 

• VAIO カスタマー U ンク電話受付混雑状況 

• VAIO コールバック予約サービス 

• VAIO U モートサービス 

各項目の詳しくは、政降をご覧ください。 


VAIO カスタマーリンク電話受付混雑状巧(使い方相談) 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html 

電話受付の遲雑状況を、 VAIO カスタマーリンクホームページで公開しています。 

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち S か S) 


VAIO カスタマーリンク\ 

「お問い合わせ」\ 

r 技術的なお問い \ 

ホー ムぺ ージに アクセス/ 

をクリック / 

合わせ」をクリック/ 


rvAio カスタマーリンク ' 
電話夏付混雑状況(使い方 
相談) J をクリック > 


VAIO コールバック予約ヴービス 


http://vcl.vaio.sony.co.Jp/info/callback.html 

ホームページか5電話サポートのご予約をお申し化みいただくと、ご指定の日時に VAIO カスタマー U ンク（コールセ 
ンター)か5お客様にお電話を差し上げるサービスです。 

予約受付： VAIO カスタマーリンクホームページか5いつでもご予約可能 
回答時間： 365日24時間 

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち S か 6) 


VAIO カスタマーリンク 
ホームページにアクセス 


r お問い合わせ」を 
ク U ック 


rvA にコールバック予約 
ヴービス」をクリック 


お • 

• 本サービスをご利用いただくには 、 My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要です。 

• 本サービスは、パイオ本体やバイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせにご利巧いただけます。 


巧!:ント） 

VA にカスタマー U ンクホームページのアクセス方法について詳しくは、 rVA にカスタマーリンクホームページ」（114ページ)をご覧く 
ださい。 
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VAIOU モートサービス 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/ 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオの 
画面を確認しなび5、トラブルの内容を確認したり、使い 
かたなどをご案内するサービスです。 

難しいパソコン用語は不要なので、 r 電話の説明だけでは 
わかりにくい」 r 自分の状況をうまく説明できない」とし、 
ラ方は、ぜひお試しください。 


る 

お客様 

个 


-敬- 

お客様の 
画面を共有 


ん 


を 

オペ レーター 


• 本サービスよ、事前に rvAio コールバック予約サービス」から 
のお申し込みび必要です。 

• お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただ 
けない場合びありまず。 

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち6か S) 


電話でをサポート 


VAI0 カスタマーリンク\ 

「お問い合わせ」を\ 

rvAiou モートサービス」 

ホームページにアクセス/ 

ク IJ ック / 

をク U ック 


巧！::ント） 

VAI 0 カスタマー U ンクホームページのアクセス方法について詳しくは、 rVA にカスタマー U ンクホームページ」（114ページ)をご覧く 
ださい。 
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メールで 


ム 


黯 


FAX で 


署 g 奇 


メールで問い合わせる（テクニカル WEB ヴポート） 

( http :// vcl . vaio . sony . co . jp / info / techweb . html ) 


「テクニカル WEB サポーりは、バイオに関する使いかた 
などの技術的な質問をホームページ内の問い合わせ 
フオームか5入力すると、電子メールで回答を受け取る 
ことびでさるサービスです。 


巧ヒント） 

本ヴービスをご利巧いただくには 、 My Sony ID または VAI 0 カス 
タマー ID び必要です。 


る 

お客様 

个 


翁 


ホー ム ベー ジ 
か5のお問い 
合わは 


%> 


オペレーター 


メールで回答 


□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち S か S ) 


r メールで相談ずる」を 
ク U ック 


巧‘ヒント） 

VA にカスタマ ー U ンクホームページのアクセスちまについて詳しくは、 rVA にカスタマーリンクホームページ」（114ページ)をご覧く 
ださい。 


FAX で情報を取り寄せる 

「 FAX 情報サービス」では、バイオに関ずる各種情報や修理の隙に必要な 「 VAI 0 カルテ」などを FAX で入手でをまず。政 
下の FAX 番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。 

なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手でさます。 

FAX 情報サービス 

FAX 番号： (0466)30-3040 

お • 

一部の機種では提供されません。 



VAI 0 カスタマーリンク\ 

「お問い合わせ」を\ 

ホームページにアクセスノ 

ク IJ ック / 
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修理を依頼されるとさは 


修理を依頼される前に 

修理を依頼される前に、 「 VAIO 電モマニュアル」や rVAIO カスタマー U ンクホームページ」などで、お使いのバイオの症 
状に合ラちのびないかご確認<ださい。八ードウェアの故障と思われて修理に出されたをのの多<び、仕様の範囲内 
であった0、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作で直ることびあります。 

詳しくは、 「 VAI 0 内の情報を調べる」 （1 12ページ)、 r ヴポートホームページで調べる」 （1 14ページ)をご覧ください。 

巧-ヒント） 

VAI 0 カスタマ ー U ンクホームぺージの r 故障かな？と思ったら」 （ h 打 p :// vcl . vaio . sony . cojp / rep / mistake . html ) でも故障と間違いや 
すい症状や解決方法などについてご案内しています。修理を依頼する前にご確認ください。 


修理の流れ 



修理を申し込む 修理を申し込む お引取り 修理センター お届け 

前の華備をする にて修理 


修理を申し込む前の準備 

□ 保証書や VAI 0 カルテ、筆記用具をご用意ください 

保証書と VAI 0 カルテは本機に付属しています。 「 VAI 0 カルテ」を紛失された場 
合は、 VAI 0 カスタマーリンクホームぺージ ( http :// vd . vaio . sony . co . jp / rep / 
precall . html ) または FAX 情報ヴービスり21ぺージ)より入手できます。 

筆記巧具は、修理をお受けする隙にお伝えする修理受付番号を控えるのに必 
要です。 

の-ヒント） 

弊社の保証政州こ、販売店などの独自の保証に加入されている場合は、そちらの保証巧 
容わ確認されることをおすすめします。 


□ ご注意ください 

• 修理時の代誓觸はご巧意しておりません。 

• 保証期間中でち有料になる場合びあります。詳しくは保証書の「無料修理規定」をご覧ください。 

• ご購入後1か月削璋のお申し出による八ードウエアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になります。 

• 修理料金のお支払いは、現金一括もいのほかに、カードによる分割払いびご利用いただけます。詳しくは 「 VAI 0 カル 
テ」をご賣ください。 

• 修理のために交換した故障部品はお客様への返却をしておりませんので、あらかじめご了承ください。 

• お買い巧めいただいたバイオの保証規定は曰本国巧のみ有効です。 

海外修理ヴービスとして 「 VAI 0 Overseas Service 」 をご用意しています。詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 
(127 ページ)をご覧ください。 

货 •ヒント） 

VAI 0 カスタマー U ンクホームページで修理規約についてご説明しています。ご確認ください。 



VAK ) カルテ 
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□ データのバックアップをおとりください 

修理に出す前に、八ードディスクなどの記録媒体のプ□グラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとり 
<ださし、。 

弊社の修理により、万一八ードディスクなどのプ□グラムおよびデータび消去あるいは変更された場合でを、弊社は一 
切責任を負いかねますのであ5かじめご了承ください。 

データのバックアップをとる方法は、「バックアップについて」 （72 ページ)をご覧ください。 

OS び起動しないなど、バックアップびできない場合でち、弊社にてバックアップを行ラサービスは行っておりません。 

□ 概算修理料金について 

ホームページで、製品別にをな症状と故障箇所別の概算修理料金を確認でさます。修理に出される前などにお役立て 
<ださし、。 

VAIO カスタマー U ンクホームページ r 概算修理料金」 
h 打 p :// vcl . vaio . sony . co . jp / rep /「 epstd / 

□ VAIO カスタマーリンク電話受付混雑状況(修理相談） 

http :// vcl . vaio .5 ony . co . jp / rep / konzatu.html 

修理相談窓□の混雑状況を VAIO カスタマー U ンクホームページで公開しています。お電話の前にご確認くださし、。 

□ その他 

不具含症状などの確認のため操作をお願いする場合びあります。ご使用のバイオをで走るだけお手元にご巧意の上、 
お電話 < ださい。 


修理を申し込む 

@修理窓□に電話をかける 

rvAio カスタマーリンク修理相談窓□」 

電話番号：（0120) 60-5599( フリーダイヤル） 

《携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、ミ毎がなどからのご利用はの 46 目） 30-3030( 通話料お客様負担) 
受付時間：平日： 9時〜20時 

±曜、日曜、祝日； 9時〜17時 
(365 日年中無休） 

※年末年始は±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる場合びあります。 


• 電話番号はお間違いのないよラ、ご注意ください。 

• 電話番号や営業時間は変更になる場合びあります。 

(ごヒント） 

• 音帛ガイドの案内に従い、お問い合わせ巧容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターび対応しまず。 

• 通常、平日は 17 時まで、±曜、曰雇、祝曰は 15 時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。(一部機種-地域を除く。 2008 
年2月現在） 

(2) 修理の受付 

故障症状を確認し、修理び必要な場合、修理品のお弓 I 取り手配をいたします。 

• オペレーターびお伝えする修理受付番号をお手持ちの VAIO カルテにご記入ください。 

• 修理品のお弓1取り時間を翌曰1；(降でし^(下の4つの時間帯よりお選びください。 

© 9時〜] 2時/③] 2時〜15時/③15時〜18時/®18時〜20時(@は平日のみ） 


• 上記は 2008 年 2 月現在で選択可能な時間帯です。 

• 一部機種、一部地域では、ご利用でさない時間帯びあります。 

• ご希望の曰時、引取り焉所などを調整させていただく場合びあります。 
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お引取り 


①お引取りまでの準備 

し^(下をぁ5かじめご用意ください。 

• 修理品本体 

• VAIO カルテ 

• 保証書(保証期間中のみご用意ください。） 

• 必要な付属品類 

@お引取り 

ご連絡いただいた翌曰降に、ソニー指定の配送業者び修理品をお客様宅へ弓 I を取りに伺います。 

巧-ヒント） 

• 修理品のお引取り、捆包材の用意や栖包作業は、ソニー指定の配送業者び無料で巧います。 

• 修理品本体は玄関にて手渡しでさるよラ配線をはずしてご用意ください。 

• VA にカスタマー U ンクへ直接修理をご依頼されたお客様には、ホームページおよび携帯電話向けサポートヴイトで修巧状況や修理 
見積ちりなどをご案内しています。 

詳細については「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」 （1 24ページ)をご覧ください。 


お届け/お支払い(有料の場合のみ) 


①お届け 

修理完了後、ソニー指定の配送業者び修理品をお客様宅へお届けします。 


修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行ってください。 

@お支化い(有料のみ） 

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望された方は、お届けした際に配送業者に修理費用をお支払いください。 


「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について 

ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトでは、 VAIO カスタマー U ンクへ直接修理をご依頼されたお客様に、 
修理状況や修理見積を0などをご案内しています。 


• 販売店経由で点検や修理依頼された場合は、販売店にご確認ください。 

• 一部の機種では提供されません。 

VAIO カスタマーリンクホームページで確認する 

修理の進み具含に応じて、 r 修理品お預かり予定日」、 r 修理完了予定日」、「修理完了日」の日程を VAIO カスタマー U ンク 
ホームページ「修理/お預かり品状況確認、」でご案内しています。 

□ アクセス方法 


VAIO カスタ7-リンク 
ホームページに アクセス 


r 修理•その他 
サービス」を 
ク U ック 


r 修理進蝴が兄と\ 
修理品到着後の > 
確認」をクリック/ 


r 修理/お預かり 
が況の確認」を 
ク U ック 


を•ヒント） 

VAIO カスタマー U ンクホームページへのアクセスちまについて詳しくは、 rVA にカスタマーリンクホームページ」（114ページ)をご覧 
<ださい。 
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VAIO カスタマーリンクモバイル(携帯電話向けヴポートヴイト)で確認ずる 

修理品の進披状況 (7 段階)および修理完了予定曰のご案内、修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、お客様への 
問い含わせ連絡、見積時/修理完了時のご案内を携帯メールにお知5せするサービスなどを VAIO カスタマーリンクモ 
バイル「修理お預かり情報」でご提供しています。 

た • 

. 見積案内メール、修理完了案巧メールを受信するには、事前にモバイルサイトでの携帯メールアドレスのご登録び必要です。 

• メール受信制限を設定している場合は、 @ sony . co . jp からの方ールび受信できるように設定してください。 

□ アクセス方法 

① VAIO カスタマー U ンクモバイルの「修理お預か0情報」にアクセスする。 

• URL か5アクセス 
https :// vcl . e - service . vaio . sony . co . jp / 

• QR コードからアクセス 



(バーコード ( QR コード)読み取り対応機種のみ） 

③ 「□グイン」を選択し、修理受付番号と電話番号を入力。 

(ごヒント） 

□グインでは、修理受付の際にお伝えした修理受付番号り0做と、お伺いしたに連絡先電話番号」を入力します。 
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保証書とア フターサービス 


保証書について 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店か5お受け取りくださし、。 
• 所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切に保存してください。 


アフターサービスについて 

保証期間中の修理は 

保罰書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合びございます。詳しくは保罰書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 

修理について 

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者びお客様宅に修理機器をお引き取 
りに伺い、修理完了後にお届けします。詳しくは、 r 修理を依頼されるときは」 （122 ぺージ)をご覧ください。 

部品の保有期間について 

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造巧ち切り媛 
6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただをます。 
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その他の サービスと ヴ ホート 


VAIO 才ーナーの皆さまの 
ポータルぺージ 「My VAIO 」 

http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / 

ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、マイブック 
マークやメモなど、毎曰便利にご利巧いただける機能び 
満載です。ぜひご活用ください。 

また、□グインボタンか 5 My Sony ID を使って□グイン 
すると、お客様の登録製品情報やソニーポイント残高な 
どび表示されます。 


ウIブ なイト由ソニー SS _!巧因 S ウンバージ_柱氏.I 
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(2008 年2月現在） 


□ My VA に Pass 備償） 


各種有料サービスのご案内 

お客様のスキルや目的、状況に合わせた各種有料サービ 
スメニューび巧意されています。 

各種サービスはバイオ オーナー 向けサイト MyVAIO 
( http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO /) からご賣 くだ 
さい(一部サービスを除く）。 

ぉ* 

2008年2月現在の'晴報になります。 

□ VA に延長保証 サービス 

http :// www . vaio . sony . co . jp / VP 2/ 

ベーシック 

1年間のメーカー保証を3年間に延長しまず。 

ワイド 

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失によ 
る損害や火災-水災等の事故についてわご購入か53年 
間無料修理します。 


VAIO カスタマー登録 (45 ページ)をしていただいたお客 
様に無料で提供する優待プ□グラムです。 

お得な優待キャンペーンや、対象サービスご利用による 
ソニーポイントのプレゼント (5 〜10%)など、さまざま 
な特典を霉けることびできます。 

□ My VA に Pass プレミアム(有償） 

ワンランク上の優待プ□グラム 「My VAIO Pass プレミア 
ム」なら、ソニーポイントのプレゼント率びさ5にアップ。 
また、プレ S アムメンバー限定の無料コンテンツや優待 
販売、プレゼントキャンペーンなどち随時ご提供します。 

* 「ソニーポイント」とは、ソニーグループ共通のポイントプ □ 
グラムです。貯めたポイントは、ソニーグループの多彩な商品 
やサービスの購入などにご利用いただけます。 


iMgS お • 

• ご購入にはカスタマー登録び必要です。 

• バイオご購入曰から30日間までお申し込みいただけまず。 

• ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既にな罰に加入 
済みのため、サービス対象列でず。 

□ VA に Overseas Service (海州度理ヴービス） 

http :// www . vaio . sony . co . jp / V 05/ 

海外で安むしてお使いいただくための修理ヴポートサー 
ビスです。海がの対象地域で故障した場合、1年間無料 
でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。 
また、その際お電話でのヴポートち行います。 

お • 

• 一部の機種はサービス対象がです。ご了承<ださい。 

• ご購入にはカスタマー登緑び必要です。 

□ VA に設置設定サービス 

http://www.vaio.5ony.co.jp/betting/ 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサ 
ポートを行ラサービスでず。 

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを 
ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 
合わせください。 

デジホームサポートデスク 


電話番号 
電話番号 
受付時間 


(0570) 日 73-1 11(—般巧び携帯電話） 
(03) 5789-3474 (PHS - IP 電話） 

10 :日日〜18 : 00 
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□ VA にインターネットセキュリティ 

http://www.vaio.sony.co.jp/Vis/ 

「Norton Internet Security online 」 

ウイルス対策だけではなく、ブ□ー ドバンド環境に不可欠な 
ファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止な 
どの機能を兼ね備えた総合セキュ U ティ対策ソフトウェアです。 

「Norton AntiVirus onlinej 

インターネットや電子メールか5不正進入してくるウイ 
ルスやワームを自動的にチェックし駆除ずるウイルス对 
策ソフトウェアです。 

□ VAI 0 メール 

h 订 p://www.vaio.sony.co.jp/Mail/ 

バイオをお持ちの方に r お好きな名前 @vaio.ne.jp」 の 
メールアドレスを提供します。 

プ□ノレ f ダを変更しても、同じメールアドレスを使えま 
す。 Web メールやデータ保管などの機能わ使巧できます。 

□ VA にソフトウェアセレクション 

http://www.vaio.sony.co.jp/Soft/ 

VAI0 カスタマー登録をしていただいたお客様へのソフ 
トウェアのダウン□ード販売サイトです。 

ノ くイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイ 
卜限定のソフトウェアわを数取りそろえていまず。 

□ セ S ナー•個人レッスン 

http://www.vaio.sony.co.jp/Lesson/ 

セミナー 

ノ くイオの基本的な使いかたから、写真加工、八イビジョン 
編集まで、か人数制でお客様の「実現したい」を応援ずる 
講座を多数ご用意しております。 

IT エンターテインメントセ S ナー事務局 
電話番号： （0570) 075-1 11(一般及び携帯電話） 

(03) 5789-3493(PHS - IP 電話） 

受付時間:10 : 00-18 : 00 

個人レッスン 

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビ 
デオ編集、 Word や Excel などといったソフトウェアの 
レッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。 
お申し込み、講座内容や料金等詳細についりま、ホーム 
ページをご覧いただくか、デジホームサポートデスクま 
でお問い合わせ < ださし、。 

□ 部品の販売について 

h 订 p://www.vaio.sony.co.jp/Patts/ 

バイオをよ0快適にお使いいただ < ために、一部の部品や 
付属品を有料で提供いたします。 

購入可能な部品例 

キーボードやマウスなど簡単に交換でをる部品、取扱説 
明書などの付属品、商品として販売終了した AC アダプ 
ターや八ッテ U —など。 


ごま夕ち法 

• ソニーサービスステーション ( SS ) でのごを文 ( SS 窓口で受け取り 
の場合お支払いは部品代のみ。） 

• ホームページより部品をご注文(対象機種のみ） 

(部品代+送料-代引さ手数料1,155円(税込)） 


ご登録製品によっては、提供でをないサービスびあります。 

□ VAI 0 カスタマイズサービス 

http://www.vaio.sony.co.jp/Customize/ 

バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行ラサー 
ビスです。 

1年間の保罰びついたソニー純正のサービスです。 

メモ U や八ードディスクのアップグレード、キー ボー ドの 
交換などのメニューをご用意しています。(対象機種のみ) 

□ アップデート CD - ROM 送付サービス 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdrom5s/ 

ネットワーク経由でのアップデートび困難なお客様に、 
お使いの機種に応じたアップデート CD-ROM を有料で 
送付するサービスです。 

□ 訪問修理サービス 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/ 

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお答 
えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスク 
トップ型バイオのみ） 

ソニーのサービスエンジニアびお客様のご自宅へ直接お 
伺いして、修理を行ないます。 

技術料-部品代 L 义 H に保証期間の内外に関わらず、別途、 
訪問料金びかかります。 

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新 
されますので、お申し込みの前にホームページをご確認く 
ださい。 

□ VAK ) クリニック(点検サービス） 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/clinic/ 

ソニー品質基準に基づいた各種点検に加え、普段手入れ 
のでさない内部のお掃除やキーボード交換など、お客さ 
まの VAI0 を専門のスタッフび1台]台 T 寧にク U ニック 
します。 
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付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先 


本磯に付属のソフトウェアはそれぞれお問い含わせ先び 
異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問 
い合わせください。 

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いに 
なる隙のごを意など詳しい情報は、下記の手順で rvAio 
電子マニュアル」を表示させてご覧ください。 


0 S 


巧‘ヒント） 

本機に付属のソフトウエアは、選択したモデルにより異なります。 
付属のソフトウてアを確認するには、付属の「主な仕様と付属ソ 
フトウエア」をご覧になるか、または@(スタート）ボタンー[す 
ベてのプ□グラム]にポインタをあわせて表示されたメニューを 
ご確認ください。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプロ 
グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]の順 
にクリックずる。 

rvAio 電子マニュアル」び表示されます。 


2 rvAio 電子マニュアル」の[ソフトウェ 
アの使いかた]-[ソフト紹介/問い合 
わせ巧]-[付属ソフトウェアのご紹介 
と問い合わせ巧]をクリックし、表おさ 
れたソフトウェア名をクリックずる。 


• Windows Vista は、使用者び OS 上で作業を行うには一定の 
ユーザー権利とアクセス許巧び必要です。 

本機に付属のソフトウェアの中でを同様に、一定のユーヴー 
権利とアクセス許可び必要なわのびあります。 

インストールびできない、機能の一部び使巧でをない、または 
ソフトウェアび起動できない場合などは、□グインしている 
ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可びちえられて 
いない可能性びあります。 

その場合は、システムの管理び可能なユーザー名で再度□グ 
インするか、お使いのユーヴー名に r コンピュータの管理者」 

の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 

なお、ソフトウェアによっては、ユーヴーの簡易切り替えに対 
応していないものびあります。詳しくは、各ソフトウ ェアのへ 
ルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ先」に 
お問い合わせ < ださい。 

• 付属ソフトウェアの一部においては、アプ U ケーシヨン単独 
でアンインストールやインス I -ールび行えるちのもあります。 
ただし、このよラな操作を行った場合の動作確認は行ってお 
りません。 


_ ウインドウブ ビスタ ホーム プレミアム 

LI Windows Vista(R) Home Premium 
Service Pack 1 

VAIO カスタマーリンク 

□ windows vista(R) Horne Basic Service 
Pack 1 

VAIO カスタマーリンク 


AV エンターテインメント 

U \A/indows(R) Media Center 

VAIO カスタマーリンク 

厂_^ ウィンドウブ メディア プレーヤー 

□ Windows Media(R) Player 

VAIO カスタマーリンク 


,_^ウインデイーブイデイーフォーバイオ 

□ Win DVD for VA に 

VAIO カスタマーリンク 


テレビ 


□ VAIO Video Explorer 

VAIO カスタマーリンク 

。アが Enh'amie for VAIO 

VAIO カスタマー ij ンク 


ビデオ編集 

□ VAIO Movie Story 

VAIO カスタマーリンク 

バイオ コンテント エクスボータ ー 

□ VA に Content Expo け er 

VAIO カスタマーリンク 
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DVD 作成 

クリックトウディスク 

□ Click to Disc 

VAIO カスタマーリンク 

クリックトウディスク エディタ 

□ Click to Disc Editor 

VAIO カスタマーリンク 

_ ロキシオイージーメディア クリエイター 

U Roxio Easy Media Creator 

Roxio サポートセンター 

電話番号： (0570) 00-6940( ナビダイヤル） 

受付時間：10時〜1別寺 

(月曜〜金曜、祝祭曰、ソニック-ソルーシヨンズ株 
式尝社特別休業曰は除く） 

《 Roxio サポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場 
合、お客様びご利巧されている電話回線-端末の種類に 
よつて通話料のご負担額び異なります。 

電子メール：下記の URL のメールヴポートフオーム 
よ0お問い合わせください。 

ホームぺージ： http://www.roxio.jp/support/ 


音楽 

□ SonicStageCP 

VAIO カスタマー U ンク 

ソニックステージ マスタリング スタジオ 

Li bonicStaqe Masterina Studio 

VAIO カスタマーリンク 

デイーエスデイーダイレクトプレイヤー 

□ DSD Direct Player 

VA のカスタマーI」ンク 

。 SoundFLOW 

VA のカスタマー1」ンク 

静止画.写真 

□ Windows(R) フォトギャラリー 

VA のカスタマーリンク 

□ Picasa(TM) 

ホームぺージ： http://picasa.gooale.com/support/ 


ピクチヤー モーション プラウザー 

Li Picture Motion Browser 

PMB(Picture Motion Browser) サポート 
電話番号： 

使いち相談窓 □ 

フリーダイヤル： （0120) 333-020 

携帯電話 - PHS ‘一部の IP 電話の場合、またはフリー 

ダイヤルび使用でさない場合は、 

(0466) 31-2511 

ガイダンスにしたびって操作してください。お使い 
の製品ごとにご案内いたします。 

受付時間： 

月曜〜金曜： 9時〜20時 

±曜、曰曜、祝曰、年末年始： 9時〜] 7時 

ホー ムぺ ージ： 

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/ 

disoft/jp/pmb/inquirv/index.html 

□ Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 日23623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 

アドビ製品使巧中のトラブル-製品の不具合に関す 
るお問い合わせ： 

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 
操作ち法やその化に関するお問い合わせ： 

有償テクニカルヴポートプ n グラムまたは、無償の 
サービスヴポートデータベースや ユー ヴフ オー ラム 
をご利巧 < ださい。 

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかど 
ラかご不明な場合は、テクニカルヴポートへお問い 
合わせください。） 

《 新しいバージョン U U —スなどに伴いサポートを終了す 
ることびあります。 

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 
h 订 p :// www . adobe . com / jp / support / oemsony / index.html 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式 
会社休業曰を除 <) 

ホー ムぺ ージ： 

h 订 p :// www . adobe .〔 om / jp / support / oemsony / index.html 


ホームネットワーク 

□ VAIO Media pllTs 

VAIO カスタマーリンク 

_ プランコ ブレーヤー 

Li branco player 

ホームぺージ： http://www.branco.tv/ 
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コミュニケーション 

□ MagTc-i(TM) Vis'ual Effects 

アーク ソフトカスタ マーヴポートセンター 
電話番号： （057 日）060655(ナビダイヤル） 

受付時間：月曜〜金曜；10時〜12時、13時〜1別寺 
(年末年始、祝曰除 <) 

電子メール： support@a に so け . jp 
ホームぺ ージ： http://www.arcsoft.jp 

_ ウェブカム コンバニオン 

□ WebCam Companion 

アーク ソフトカスタ マーヴポートセンター 
電話番号： (0570) 060655(ナビダイヤル） 

受付時間：月曜〜金曜；10時〜12時、13時〜1別寺 
(年末年始、祝曰除 <) 

電子メール： support@a に so け . jp 
ホームぺ ージ： http://www.arcsoft.jp 

スカイブ 

U Skype 

http://www.skype.co.jp/ 

^ バイオ トピック ビジュアライザー 

□ VAIO Topic Visualizer 

VAIO カスタマー U ンク 


インターネット•メール 

□ Windows(R) メール 

VAIO カスタマー U ンク 

ウインドウプ インターネットエクスプローラー 

U Windows(R) Internet Explorer 

VAIO カスタマーリンク 

□ Yahoo! ッールバー 

ヤフー 株式会社 Yahoo ! ツールバー カスタ マーサービス 

電子 メー ル： 

https :// ms . yahoo . cojp / bin/toolba 卜 ms/feedback 
《上記ホームページから送信いただけます。 

ホームぺージ： http :// www . yahoo . co . jp / 
http :// help . yaho 曰. co . jp / help / jp / toolbar / index.html 
( Yahoo ! ツールバー ヘルプ ページ） 


セキュリティー 

□ マカフィー- PC セキュリティセンター 

1マカフィー-テクニカルヴポートセンター 

製品のインストールに関するお問合せ 

マカフィー製品の使い方、設定方法 

マカフィー製品に絡むノ ':ソコンの障害 

2マカフィー•カスタマーオペレーションセンター 

ユーヴ登録方法 

契約情報の確認、更新 

キャンペーンに関するご相談 

電話番号： 

1マカフィー-テクニカルヴポートセンター 
(0570) 060-033 

(03) 5428-2279( IP フォン•光電話の方はこち日へ) 
2マカフィー•カスタマーオペレーションセンター 

(0570) 030-088 

(03) 5428-1792 ( IP フォン•光電話の方はこち日へ) 

* いずれのセンターち通話料はお客様のご負担となります 
のであらかじめご了承ください。 

受付時間： 

1マカフィー-テクニカルヴポートセンター 
年中無休9時〜21時 

2マカフィー•カスタマーオペレーションセンター 
月曜〜金曜9時〜17時(祝日、祭日は除く） 

電子メール： 

<お問含せ専用 Web フォーム> 

マカフィー-テクニカルサポートセンター 
http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / tscontact.asp 
マカフィー-カスタマーオペレーションセンター 

http :// www . rncafee . com / japan / mcafee / cscontact.asp 

ホームぺージ： 

http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / support / 

□ Spy Sweeper (90 日期間限定版） 

電話番号：の 570) 055250 
受付時間：月曜〜金曜：1日時〜] 2時、13時〜1別寺 
(±曜、日曜、祝日、年末年始休業り2/29〜翌1/3)、 
夏期休業3曰を除 <) 

電子 メール： 」 Pcustome 「@ web 「 oot.com 
ホームぺージ： http :// www . webroot . co . jp / 
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□ i- フィルター 4 (30 曰期間限定版） 

デジタルアーツ株式尝社サポートセンター 

電話番号： 

月曜〜金曜： （03) 3580 -5678 

±曜、日曜、祝曰、デジタルアーツ株式尝社休業曰： 

(0570) 00-1334 

受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺、 

±曜、曰曜、祝曰、デジタルアーツ株式含社休業曰： 
10時〜20時 

電子 メール： p - support @ daj . co.jp 
ホー ムぺージ： http :// www . daj . co . jp / 

ユー ヴーサポート お問い合わせ フオーム 
https://sec2.daj.co.jp/U5errorm/ask/form.htnn 


ISP サインアップ 


□ So-net サービス紹介 


ソネットエンタテインメント株式会社 
So-net インフオメーシヨンデスク 


電話番号： 

( —般固定電話から） （0570) 00-1414 


(携帯 PHS • IP 電話から) 
(携帯 PHS • IP 電話から) 
(携帯 PHS • IP 電話から) 
(携帯 PHS • IP 電話から) 
(携帯 PHS • IP 電話から) 
(携帯 PHS • IP 電話から) 
(携帯 PHS • IP 電話から) 


札幌(011) 711-3765 
仙台 (022) 256-2221 
東京 (03) 3引 3-6200 
名古屋 (052) 819-1300 
大阪 (06) 65 77-400 日 
広島 (082) 286-1286 
福岡 (092) 624-3910 


※お宮さまのご要望に正確かつ迅速に対応するため、通話 
内容を録音させていただいております。対応終了後、消 
去いたしまず。 


ファックス番号： (03) 5228-1586 
受付時間： 9時〜21時(年中無休） 

電子 メール： info @ so - net . ne.jp 

ホームぺ ージ： http :// www . so - net . ne . jp / support / 


ワープ □. 表計算 

□ m1 品) s フ〇卜 ft(R) Office Pmfessional 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 

電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ； 

4インシデント (4 件のご質問）までは無價、それし处降 
は有償にな0ます。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Professional 
2007プレインストールパッケージ」をご確認いただく 
か、マイク□ソフトスタンダードサポートまでお問い 
合わせください。 

受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 

19時、±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、曰曜、祝曰を除 <) 
セットアップ、インストール中のトラブルに関ずるお問い合わせ： 
期間、回数の指定はあ0ません。 

こち日のお問い合わせに限り、日曜日ちヴポートいたします。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 
19時、±曜、日曜：10時〜17時 
(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除 <) 


• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便 
番号、プ□ダク ND をご雨意ください。 

プロダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Professional 2007プレインス i -- ルパッケージ」をご覧 
<ださい。 

• その他のヴポートに関する詳しい情報は付属の 「Office 
Professional 2007プレインス I -- ルパッケージ」をご確 
認ください。 

• Office Professional 2007関連のお問い合わせは 、 VAIO 
カスタマー U ンクではお受けしておりません。 
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□ Microsoft(R) Office Personal 2007 with 

マイクロソフト ' • オフイス バワーポイント 

Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 

電話番号： 

東京 (03) 弓 354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

Office Personal 2007は4インシデント (4 件のご質 
問 ）、 Office PowerPoint 2007は2インシデント （2 件 
のご質問)までは無償、それ降は有償にな0ます。 
本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 
2007プレインストールパッケージ」および 「Office 
PowerPoint 2007プレインストールパッケージ」を 
ご確認いただくか、マイク□ソフトスタンダードヴ 
ポートまでお問い合わせください。 

受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 

19時、±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、曰曜、祝曰を除く） 
セットアップ、インストール中のトラプルに関するお問い合わせ； 
期間、回数の指定はありません。 

こちらのお問い合わせに限り、日曜曰もサポートいたします。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 
19時、±曜、日曜：1日時〜17時 
(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝日を除 <) 


• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、觀便 
番号、プ□ダク ND をご用意<ださい。 

プ□ダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Personal 2007プレインス I -- ルパッケージ」および 
[Office PowerPoint 2007プレインストールパッケー 
ジ」をご覧ください。 

• その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインス I -- ルパッケージ」および 
「Office PowerPoint 2007プレインストールパッケー 
ジ」をご確認ください。 

• Office Personal 2007および Office PowerPoint 2007関 
連のお問い合わせは、 VAIO カスタマー U ンクではお受け 
しておりません。 

□ Mlcrosoft(R) Office Personal 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 

電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それ降 
は有償になりまず。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 2007 
プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マ 
イク□ソフトスタンダードサポートまでお問い合わせ 
<ださい。 

受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 

19時、±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、曰曜、祝曰を除く） 


セットアップ、インストール中のトラブルに関ずるお問い合わせ: 
期間、回数の指定はありません。 

こちらのお問い合わせに限り、曰曜曰もヴポートいたしまず。 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 
19時、±曜、日曜：10時〜17時 
(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 


• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便 
番号、プロダク ND をご巧意ください。 

プ□ダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Personal 2007プレインストールパッケージ」をご覧く 
ださい。 

• その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインストールパッケージ」をご確認 
<ださい。 

• Office Personal 2007関連のお問い合わせは、 VAIO カス 
タマー I 」ンクではお受けしておりません。 


実用 ツール 

□ 筆ぐるめ 

冨±ソフト株式含社インフ オメーシヨ ンセンター 
電話番号： (03) 5600 -2551 
受付時間： 9時30分〜12時、13時〜17時 
(±曜、日曜、祝曰、および富±ソフト株式舎社休業曰 
を除く） 

《ただし、1 VI 〜]2/30の間は無休サポート 
ファックス番号： （03) 3634-1322 
電子メール： users @ fsi . co.jp 
ホー ムぺージ： http :// mfo . fsi . co . jp / fgw / 

,_,エイトックフオーウインドウズ 

□ AT0K for Windows 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： (03) 541 2-3980/ 大阪： (06) 6886-7160 
受付時間：平日：10時〜19時、 

±曜、日曜、祝日：10時〜17時 

(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

ホー ムぺージ： http://support.ju5t5ystenn.co.jp/ 

□ NAVITIME 乗換案内ガジェット 

株式妾社ナビタイムジャパン 
電話番号： （03) 3526-0712 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺 
(年末年始、祝曰を除く） 

ファックス番号： （03) 3526-0717 
電子メー J レ： pc - service @ navttime . co.jp 
ホー ムぺージ： http :// www . navitime . co . jp / 
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□ Adobe(R) Reader(R) 

Adobe Reader (無償配布ソフトウエア）に関するテ 
クニカルサポートは、有償サポートプ□グラムまた 
は、無償のサービスサポートデータベースや ユー ヴ 
フオーラムをご利巧ください。 

ホームぺージ： 

http :// www . adobe . com / jp / support / 

イービーアイブックリーダ 

Li ebi.BookReader 

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 
電子メー ル： support 婷 ebookjapan . co.jp 

ホームぺージ： 

http ；// www . ebookjapan . jp / shop / support / index.asp 

□ 一太郎ビューア 

一太郎ビューアのサポートサービスは巧っておりま 
せん。一太郎ビューアの最新情報につをましては、 
下記 URL をご確認ください。 

ホームぺージ： 

hi : tps :// www . ichita 「 o . com / viewe 「/ download.html 

□ ジャストホー/^が r 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 541 2-398 日/大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 平日：10時〜1別寺、 

±曜、日曜、祝日：10時〜17時 

(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

ホームぺージ： httpy / supportjustsystem . co . jp / 


ゲーム.学習 

□ IBM ホームページ • ビルダー 12 (30 曰間体験版） 

ダイヤル旧 M 

電話番号： 

フ U - ダイヤル (0120) 04-1992 

※フ U - ダイヤルの 120) をご利巧いただけないお客さまは、 
(03) 6220-8002 をご利用ください。 

(通話料金はお客さまのご負担となります。） 

受付時間： 

9時〜1別き仕曜、日曜、祝日、12月30日〜1月3日を除く） 

ホームぺージ： 

http://www.ibiTi.com/jp/contact/info/dialibiTi/ 


□ タイピング競馬体験版 

株式尝社アンバランスユーヴーサポート 
電話番号： （03) 5283-3625 
受付時間： 月曜〜金曜：13時〜1別寺(祝日を除く） 
ファックス番号： （03) 5283-3665 
電子 メール： support@unbalance.co.jp 
ホームぺージ： http://www.unbalance.cojp/ 

□ えいご漬け改訂版（体験版） 

プラト株式尝社 
電話番号： （03) 3456-3803 
受付時間： 月曜〜金曜：10時〜19時 
(年末年始、祝曰を除 <) 

ファックス番号： （03) 3456-%04 
電子 メール： support@plato-web.coin 
ホームぺージ： http ； //www.plato-web.com/ 

Fel に a (フェリカ） 

□ かざそう Fel に a 

VAI 0 カスタマー U ンク 

_ ェディ ビューヮー 

Li Edy Viewer 

Edy 救急ダイヤル 

電話番号： （0570) 081-999(ナビダイヤル） 

(03) 6420-5699 

受付時間： 平日： 9時30分〜19時 

±曜、日曜、祝日：10時〜1別寺 

(1/1 〜1/3と毎年2月第1日曜日を除く） 

ホームぺージ： http://www.edy.jp/ 

□ SKar'd Viewer 2 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式を社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

was 綺 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨンパックのシリアルナンバーび必要です。 
@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ Fel に a ポー 
卜] —[」 S ユーザー登録-確認(プ U インス I -ール-バンドル 
巧)]で登録を完了した禮に発行される UseND とシリアルナ 
ンバーをご巧意のラえ、サポートセンターをご利巧ください。 

ホームぺージ： http ； //support.ju5t5ystem.co.jp/ 
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□ スクリーンセーバー□ック 2 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6抛 6-71 6日 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、ネ兄日：10時〜17時 
(株式舎社ジャストシステム特別休業曰を除 <) 


た • 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨンパックのシ U アルナンバーび必要です。 
@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ Fel に a ポー 
卜] 一 US ユーヴー登録-確認(プ U インス I -ール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシ U アルナ 
ンバーをご用意のラえ、サポートセンターをご利用ください。 

ホームぺーシ： http ://5 upport . justsystem . co . jp / 

U かんたん登録 2 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6抓 6-71 60 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、ネ兄日：10時〜17時 
(株式舎社ジャストシステム特別休業曰を除 <) 


お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨンパックのシ U アルナンバーび必要です。 
@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜] 一 US ユープー登録-確認(プ U インス I -ール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシ U アルナ 
ンバーをご用意のラえ、サポートセンターをご利用ください。 

ホームぺーシ： http ://5 upport . justsystem . co . jp / 

□ かざして□グオン 

VAIO カスタマ ー U ンク 

□ かざポンな？ VAlb 

VAIO カスタマーリンク 


□ パーソナルシェルター 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 541 2-3980/ 大阪： （06) 6抛 6-71 6日 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：1日時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨン/ くックのシ U アルナンノ く一び必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ FehCa ポー 
卜]一[」5ユーザー登録-確認(プ U インス!-ール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発巧される User ID とシ U アルナ 
ンバーをご用意のラえ、サポートセンターをご利用ください。 

ホームぺージ： http :// supportiustsystem . co . jp / 


,_エヌエファールエムピーシービューワー 

□ NFRMPCViewer 

NFRM 公式 Web ヴィト 
http :// sony . nfrm . jp / 

□ Fel に a ブラウザエクステンション 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： (03) 541 2-3980/ 大阪： (06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

お問い合わはの隙には、お宮様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーションパックのシ U アルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜]一 [JS ユーザー登録-確認(プリインストール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシリァルナ 
ンバーをご巧意のラえ、サポートセンターをご利巧ください。 

ホームぺーシ： http://sLippo け. justsystem . co . jp / 


設定•ユーティリティ 


□ VA にの設定 

VAIO カスタマーリンク 

□ VA にランチヤー 

VAIO カスタマーリンク 

U VAIO Smart Netwo^rk 

VAIO カスタマーリンク 


サポート • ヘルプ 


□ VAIO ナビ 

VAIO カスタマーリンク 

□ \/ 八 10 電テマニユアル 

VAIO カスタマー1」ンク 

□ でさる wli ^ ぶ WS vtsta for VAIO 

インプレスカスタマーセンター 
電話番号： の 3) 5213-9295 


□ VAIO A- ドウエア診断ツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VaTo Update 

VAIO カスタマー U ンク 
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□ VAIO リカバリセンター 

VA のカスタマーリンク 

□ VAIO データリストアツール 

VA のカスタマー1」ンク 

□ VAIO データレスキ ューツール 

VA のカスタマーリンク 

□ VAIO データ 消去 ツール 

VA のカスタマーリンク 


その他 

□ VAIO オンラインカスタマー登録 

ソニーマーケティング株式会社カスタマー専用デスク 
電話番号： (0466) 38-1410 

(ゼロヨン□ク□クサン八チイチヨンイチゼロ） 
受付時間： 月曜〜金曜：10時〜1別寺 
吐曜、日曜、祝日、年末年始を除く） 
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田 巧蔵 スピーカー 

音楽 CD や DVD 再生時に音び出ます。 

回 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプ 

DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタン対甲すと、 
オレンジ色に点灯しまず。 

回日(八ードディスク）アクセスランプ 

八ードディスクにアクセスしてデータを読み込んだ 
D 、 書き込んだりするときにオレンジ色に点丹しま 
す。 

囲仁コ(バッテリ）ランプ 

バッテ U の動作状態を知5せます。 

固内蔵マイク 

rSkypeJ などのソフトウェアを使ってテレビ電話な 
どを楽しむときに利用します。 

固内蔵カメラ （MOTION E 丫 E ) ランプ 

内蔵カメラ （MOTION EYE ) 起動中に点灯します。 

回内蔵カメラ （MOTION EYE ) 

に kypeJ などのソフトウェアを使ってテレビ電話な 
どを楽しむときに利用します。 


固リモコン受光部(デジタルテレビチューナー搭載モ 
デル） 

U モコンの信号を受けまず。 

图電源ランプ (35 ページ） 

本機の電源び入っている間は、緑色に点灯します。 

ス U —プモード時には、オレンジ色に点阿します。 

画 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ)ボタン 

ディスプレイのバックライトを消したいとさに押し 
ます 。 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンを押 
すと 、 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプび才 
レンジ色に点灯します。 

バッテ U 消費を抑えなび5音楽を聞くとさなどに使 
用します。 


DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンを巧した状態にす 
るとディスプレイのバックライトは消えますび、画面表示自 
体は消えないので、明るいところではラつすらと画面び見え 
ます。 

回電源ボタン (35 ベージ） 

本おの電源を入/切するとさに巧します。 

本機の動作中にこのボタンを巧すと、ス U —プモー 
ドになります。 


各部名称/注意事項 


各部の説明 


本体前面 
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画クリアタッチボタン 

• 1(ミュージック）ボタン 

SoundFLOW を起動します。キーボードを閉じて 
し、るときは SoundFLOW メニューを表示します。 

• 让）[^(下)ボタン 
キーボードの t I キーと同じ働さをします。 

•〔0 K 1(0 K ) ボタン 

キーボードの Enter キーと同じ働ををします。 

• [+ j (音量 +) じ]宿量-)ボタン 
音量調整を行います。 

• [^"1(再生/-時停止)ボタン 
音楽の再生/一時停止をします。 


• 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますび、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点むする画素びある場合びあ 
ります(液晶ディスプレイ画面の表おしラる全画素数のラち、点なしない画素や常時点なしている画素数は、 0.000 目％未おです)。ま 
た見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらび見える焉をびあります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるをので、 
故障ではありません。交換-返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 電源ランプ、 CZI り（ッテ U ) ランプ、日(八ードディスク）アクセスランプの明るさは拟下の場合に自動的に制御されます。 

-特定のソフトウエアび最大化をしくは全画面表示した場を。 

- DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ボタンを有効にした場合。 

自動制御の方法は、@(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]- [ VAI 0 の設赶をクリックすると表おされる rVAIO の設定」画面 
の r ランプ明るさ設定」で変更できまず。 


• 前)ボタン 

再生中の曲の頭出しをした0、前の曲に戻0ます。 

• [>^1( 次)ボタン 
次の巧に進みます。 

イジエクト）ボタン 

ドライブからディスクを取り出すと走に押します。 

(ごヒント） 

これらのボタンは、 SoundFLOW を操作することびできま 
す。 SoundFLOW で設定ずることにより、キーボードを閉じ 
た状態でち、バックグラウンドで起動中の、マルチメディア 
キーに対応したソフトウエアを操作することびでをます。 


本体ち側面 



田 DVD スー パーマルチドライブ 

CD や DVD のデータを読み込んだり、書さ化んだ0し 
ます （152 ページ)。 

降、ドライブと略します。 

回 ディスクアクセスランプ 

ディスクにアクセスしてデータを読み込んだり、書 
を込んだりすると走にオレンジ色に点好します。 

固イジェクトボタン 

ドライブか5ディスクを取り出すときに押します。 


团中 ( USB ) コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなぎます。 

(ごヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 

USB 2.0 規槪ま、 USB(Universal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ転 
をび可能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 
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本体左側面 



田 PCCarcKPC 力ード)ス□ット 

PC カードを取り付けます。 

お買い上げ時は、 PC カードス□ット用ダミーカード 
び装着されています。 PC カードび入っていないと 
きは、ス□ットを保護するために必ずダミーカード 
を挿入してください。 

图 ExpressCard (エクスプレスカード）ス□ット 

ExpressCard を取り付けます。 

本磯は 34mm サイズの ExpressCard モジュールに対 
応しています。 

お買い上げ時は、 ExpressCard ス□ット巧ダミー 
力一 ドび装着されています。 ExpressCard モジュー 
ルび入っていないときは、 ス□ッ 卜を保護するため 
に必ずダ S —力ードを挿入してください。 

图メモリーステ ィッ クス□ット 

"メモリースティック"のデータを読み込んだり、書 
を込んだ0します。 

(ご ヒント） 

本機の六モ U - スティックス□ットは、六モリースティック 
デュオアダプターを使用せずに、"メモ U —スティックデュ 
才"をそのまま使えます。 


团メモリーカードアクセスランプ 

"方モ U —スティック"や SD メモリーカードのデー 
夕を読み出した0、書さ込んだりするとさにオレン 
ジ色に点阿します。 


データ読み出し中やデータ書き込み中に"メモリーステイッ 
ク"や SD 分モ U - 力ードを取り出さないでください。 

固 SD(SD メモリーカード)ス□ット 

SD メモ U —カードのデータを読み込んだり、書さ込 
んだ〇します。 

固打(ヘッドホン出力）コネクタ 

市販のへッドホンをつなざます。 

回 WLAN (ワイヤレス LAN ) ランプ 

ワイヤレス LAN び使える状態のと走、緑色に点口し 
ます。 

圓 ID ラベル 

型名び記載されています。 
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本体後面 


カバーを取り付けた状態 


田 ヵバー 

後面か5配線されるケーブルなどを覆います。 

回 RS 400 aLINK ) コネクタ 

し LINK 対応機器をつなざます。 

固\(マイク入力）コネクタ 

市販のステレオマイクをつなざます。 

囲每(ライン入力）コネクタ 

オーディオ機器の出カコネクタとつなざます。 

固 OPT に AL OUT (光デジタル出力)コネクタ 

AV アンプなどのデジタル機器につなぎます。 

本機で再生する音楽 CD などの音声を、つないだデジ 
タル機器に出力するとさに使います。 

固ホ ( USB ) コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 


巧1：:ント） 

本機の USB コネクタは、 USBZ 0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応していまず。 

USB 2.0 規樹ま、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ転 
をび巧能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 
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カバーを取りはずした:!犬態 


の 


回 回国 回 回团 面回 


上記イラストは、見やすくするためにスタンドや八ンドル部分を省略しています。 


田 B-CAS 力ード挿入口(デジタルテレビチューナー搭 
載モデル） 

B-CAS 力ードを抜き差ししまず。 

图バッテリ 

バッテ U の取0付け/取りはずしびでをまず。 

固 ir 地上デジタル(アンテナ）コネクタ（デジタルテレ 
ビチューナー搭載モデル） 

地上デジタル放送のアンテナをつなざます。 

团 DC IN 19.5V] ネクタ 

AC アダプタをつなざ、電源コンセントにつなざます。 

同 ヴプウーファースピーカー 

低音巧のスピーカーです。音楽や DVD 再生時に低音 
び出ます。 


固口價話回線)ジャック (27 ベージ） 

壁の電話回線とつなぎます。 

团品 ( LAN ) コネクタ (27 ベージ） 

ネッ h ワーク （ LAN ) とつなざます。 


LAN コネクタには指定切がのネットワーク （ LAN ) ケーブル 
や電話回線を接続しないでください。 

固 WLAN (ワイヤレス LAN ) スイッチ 

ワイヤレス LAN のオン/オフを切り換えます。 

回機銘板ラベル 

型名などび記載されています。 
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キーボードの各部名称 


キーボードを開いた状態 


田图图 


困 


固 


固の图图 m 


-- 1 ~~ - -1 

二 

二 

=4 司 

Mr 1 。。 11 :‘一- 11 " 一. r r r r r % l た 

郁ス T"? 

，‘ T ぶ可 





面固因 


0^0101 



田 


面面 


I 

面 


田を(スク□—ル□ック）ランプ 

Scroll Lock (スク□-ル□ック）び有効になっている 

場合に点なします。 

图固(キャプス□ック）ランプ 

Caps Lock (キャプス□ック）び有効になっている場 

合に点：0します。 

固面(ナム□ック）ランプ 

Num Lock (ナム□ック）び有効になっている場合に 

点灯します。 

团 Esc (エスケープ)キー 

設定を取0消したり、実行を中止するとさなどに押 

します。 

固フアンクシヨンキー 

使用するソフトウエアによって働をび異な0ます。 

固 Num Lk (ナム□ック）キ ー / Scr Lk (スク□—ル 

□ック） キー 

• Num Lk (ナム□ック）キーとして使用する 
テンキーと組み合わせて使ラと、数字を入力でを 
ます （143 ページ )。 Num Lk (ナム□ック)キーを 
押すと、キーボードの左側にある面(ナム□ック） 
ランプび点灯します。をラー度 Num Lk (ナム□ッ 
ク)キーを押すと、消口します。 

• Scr Lk (スク□-ル□ック)キーとして使用する 
使用するソフトウエアによって働をび異なります。 
Fn キーを巧しなび 5 Scr Lk (スク □- ル□ック） 
キーを押すと、キーボードの左側にあるを(スク 
□ール□ック）ランプび点好します。ちラー度 Fn 
キーを押しなび 5 Sc 「 Lk (スク□ール□ック)キー 
を押すと消灯します。 

囚 P け Sc (プリントスクリーン)キー 

表示されている画面全体をク U ップポードに取り込 

み■ます。 


固 Insert (インヴート)キー 

文字入カモードを切り換えます。文字を入力すると 
さ、このキーを押すごとにカーソルの位置に艾字を 
挿入するか、カーソルの位置か5文字を上書さする 
か切0換えることびでさます。使巧するソフトウェ 
アによっては働かない場合びあります。 

图 Delete (デリート)キー 

力ーソルのち側の艾字を消します。 

画 FenCa ポート (Fel に a 対応リーダー/ライター） 

Fel に a 対応のカードなどを読み取ります。 

Fel に a について詳しくは、 rVAIO 電子マニュアル」を 
ご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一 
[Fel に a ] をクリックする。） 

圆 Caps Lock (キヤプス□ック）キー 

Shift (シフト)キーを押しなび5このキーを押し、 
キーボード左側にある固(キヤプス□ック）ランプび 
点丹しているとさに、文字キーを押すと、アルファ 
べットの大艾字を入力でさます。 

もう一度、 Shift (シフト)キーを押しなび日このキー 
を押すと、固(キヤプス n ック）ランプび消え、アル 
ファべットのルタ字入力に戻0ます。 

圃 Shift (シフト)キー 

文字キーと組み合わせて使ラと、大文字を入力でさ 
ます。 

圆 Ctrl (コント□—ル)キー 

夕字キーなどと組み合わせて使ラと、 特定の機能を 
実行します。 

画 Fn (エフェヌ）キー 

キーボード上で Fn (エフエタ） キーと同じ色で表示さ 
れている機能を使ラとき、このキーと組み合わせて 
押します。 
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圆 Windows (ウインドウズ)キー 

Windows のスタートメニユーび表示されます。 

画 Alt (オルト)キー 

文字キーなどと組み合わせて使ラと、特定の機能を 
実行しまず。 

回スぺースキー 

文字を入力しているとさ、このキーを押すと、スペー 
スを挿入でをます。 

画アプ IJ ケーシヨンキー 

タッチパッドのちボタンを押したとさと同じ働さを 
します。 


圃 Backspace (バックスべース）キー 

力ーソルの左側の文字を消します。 

國矢印キー 

画面上のカーソルを動かします。 

國タッチパッド 

マウスの代わりに画面上のポインタを動かしたり、 
クリックしたり、ドラッグしたりすることびでさま 
す。 


依"ヒント） 

F キーと」キーに突起びついています。 


テンキー 

Num Lk (ナム□ック）キーを押し、キーボードの左側にある面(ナム□ック）ランプび点口しているとをにこれらのキ- 
を巧すと 、 Num Lk (ナム □ ック）キーと同じ色で印字されている数字を入力でをまず。 

例） U キーを押すと「4」び入力されます。 

Num Lk キー 
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リモコンの各部名称(デジタルテレビチユーナー搭載モデル) 



丘]電源/スタンパイボタン 

本磯の動作中に押すと、ス U —プモードになります。 
再び押すと、スリープモードか5復帰します。 

お • 

なの場合は、ス U —プモードには入れないことびあります。 

• テレビ録画中 
• DVD の作成中 

回 シヨー トカツトボタン 

[TV Enhance 」 ソフトウエアび起動します。 

图チャンネル数字/夕字入カボタン 

チャンネルを選択した D 、 文字を入力するとさに使 
います。 

5ボタンに突起び付いています。 

(ご ヒント） 

お使いのソフトウエアによっては、チヤンネル数字ボタンの 
割り当てを変更でをます。詳し<はソフトウェアのヘルプ 
をご覧ください。 


録画中は、チヤンネルを切り換えることはでをません。 


团クリアボタン 

文字入力時に文字を消去したい場合に使いまず。 

固10キー入カボタン 

ダイレクト選局 (3 巧入力)でチャンネルを切0換え 
ることびでさます。 

固 カラー ボタン 

データ放送や双方向サービスなどを利用する場合に 
使います。 

团アプリ切換ボタン 

手前に表示されているソフトウエアを他のソフト 
ウェアに切り換えたい場合に使います。 

图操作ボタン A 

Windows Media 〔 enter やデジタル放送で番組表 
やメニューを操作ずるとさに使います。 

回操作ボタン B 

映像や音楽の再生操作に使います。 
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画 音量ホタン 

音量を調節します。 


ディスプレイやスピーカーで調節した音量切上の大きさに 
はなりません。 

回 消音ボタン 

一時的に音を消します。もラ1度押すと音び出ます。 

画 録画ボタン 

テレビ番組の録画を開始しまず。 

画操作ボタン〔 

デジタル放送の操作に使います。 

囲入カボタン 

Windows Media 〔 enter でキーワード検索などを 
行ラ場合に、义字を入力したあと決定するとをに使 
し、ます。 

画連動データボタン 

データ放送のコンテンツを表示しまず。 

圃 Windows ボタン 

Windows Media 〔 enter を起動します。 

回 アプリ終了ボタン 

手前に表示しているソフトウェアを終了します。テ 
レビを終了する場合などに使います。 

画チヤンネルボタン 

チヤンネルを切0換えるとさに使います。 

+ボタンに突起び付いています。 

画 音声切換ボタン 

複数の音声びある番組を見ているとさに音声を切0 
換えることびできます。 

ボタンに突起び付いています。 
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迂局軍巧 


使用上のごま意 

本機をお使いになる際の重要なお知 
6せでず。必ずお読み< ださい。 


ここに記載されているごミ主意の 
他に、本機の画面に表示される 
「重要なお知5せ」の内容をご確 
認ください。 

「重要なお知5せ」は、本機をは 
じめてお使いになる際、画面に 
表示されます。 

まだ r 重要なお知5せ」をご覧に 
なっていない場合は、©(ス 
タート）ボタンー[すべてのプ〇 
グラム]一[重要なお知らせ]を 
ク U ックして表示される画面を 
ご覧ください。 


本機の取り扱いについて 

• 衝擊を加えたり、落としたりしな 
いで<ださい。記録したデータび 
消失したり、本機の故障の原因と 
なります。 

• 直射曰光び当たる場所、暖房器具 
の近 < など、異常な高温になる場 
所には置かないで<ださい。故障 
の原因となることびあります。 

•ク U ップなどの金属物を本機の中 
に入れないでください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 本機は精密機器であるため、ほこ 
りび多い場所では使巧しないで< 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 

• 湿気びをい場所では使用しないで 
<ださい。 

• 風通しび悪い場所では使用しなし、 
で < ださい。 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯び 
ているちのの近くに置かないで< 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 


有寿命部品について 

本機には有寿命部品び含まれていま 
す。有寿命部品とは、ご使用による 
磨耗-努化び進行する可能性のある 
部品をさします。各有寿命部品の寿 
命は、ご使用の環境やご使用頻度な 
どの条件によ0異な0ます。着しい 
勞化-磨耗びある場合は、機能び低 
下し、製品の性能維持のため交換び 
必要となる場合びあ0ますので、あ 
5かじめご了承ください。 

液晶ディスプレイについて 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技 
術で作られていますび、画面の一 
部にご<わずかの画素欠けや常時 
点丹する画素びある場合びあ0ま 
す(液晶プ'ィスプレイ画面の表71^ 

しラる全画素数のラち、点丹しな 
い画素や常時点打している画素数 
は、0.0006%未満です)。また見 
る角度によって、すじ状の色むら 
や明るさのむ5び見える場合びあ 
ります。これらは、液晶ディスプ 
レイの構造によるもので、故障で 
はあ0ません。交換-返品はお受 
けいたしかねますので、あ5かじ 
めご了承 < ださい。 

• ディスプレイに物をのせたり、落 
としたりしないで<ださい。また、 
手やひじをついて体重をかけない 
で < ださい。 

• ディスプレイの表示面をカッター 
や鋭利な刃物で傷つけないで<だ 
さい。 

結露について 

結露とは空気中の水分び金属の板な 
どに付着し、水滴となる現象です。 

本機を寒い場所か5急に暖かい場所 
に持ち込んだとさや、冬の朝など暖 
房を入れたばか0の部屋などで、本 
機の表面や内部に結露び生じること 


びあります。そのままご使用になる 
と故障の原因となります。 

結露び生じたとをは、水滴をよく拭 
さ取ってください。水滴をおを取る 
とさは、ティッシュペーパーをお使 
いになることをおすすめします。 

管面または液晶面び;令えているとさ 
は、水滴を巧を取ってを、また結露び 
生じてしまいます。全体び室温に暖 
まって結露び生じなくなるまで、電 
源を入れずに約1時間放置して < だ 
さい。 

八ードディスクの取り扱いに 
ついて 

本機には、 A - ドディスク（アプ U 
ケーシヨンやデータなどを保をする 
ための記憶装置)び内蔵されていま 
す。 

何5かの原因で八ードディスクび故 
障した場合、データの修復はでさま 
せんので、記憶したデータを失って 
しまラことのないよラ、次の点に特 
にごま意ください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 電源を入れたまま、本機を動かさ 
ないで < ださい。 

• 衝撃を与えないでください。 

• データの書を込み中や読み込み中 
は、電源を切ったり再起動したり 
しないで < ださい。 

• 急激な温度変化(毎時10む ULL の 
変化)のある場所では使用しない 
で < ださい。 

• テレビやスピーカー、磁石、磁気ブ 
レスレットなどの磁気を帯びたち 
のを本機に近づけないでくださし、 
• お買い上げ時に搭載されている 
八ー ドディスクは取りはずさない 
で < ださい。 
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八ードディスクの 
バックアップについて 

八ードディスクは非常に多くのデー 
夕を保をすることびでさますび、そ 
の反面、ひとたび事故で故障すると 
多量のデータび失われ、取0返しの 
つかないことになります。万一のた 
めにも、八ードディスクに保存して 
いる文書などのデータは定期的に 
ノ くックアップをとることをおすすめ 
します。八ードディスクのバック 
アップ、バックアップの内容の戻し 
かたについて詳しくは、 Windows 
のヘルプをお読みください。データ 
の損失については、一切責任を負い 
かねます。 


ディスクの取り扱いについて 

ディスクに記録されているデータな 
どを保護するため、次のことにごミ主 
意 < ださい。 

• 下図のよラにディスクのが縁を支 
えるよラにして持ち、記録面(再生 
励に触れないよラにしてくださ 
し、。 



• ラベルの貼付に起因する不具合や 
メディアの損失については、弊社 
では責任を負いかねます。ご使用 
になるラベル作成ソフトウェアや 
ラベル巧紙のを意書ををよ < お読 
みになり、お客様の責任において 
ご使用ください。 

• ラベルを貼付したディスクをお使 
いの場合、正しく貼られているこ 
とを確認してください。ラベルの 
端び浮いていたり、粘着力び弱い 
と本体内部でラベルび剥びれて本 
機の故障の原因となります。 



• ほこ0やち0の多いところ、直射 
曰光の当たるところ、暖房器具の 


近<、湿気の多いところには保管 
しないで < ださい。 

• ディスクのレーベル面に文字など 
を書くときは、油性のフェルトぺ 
ンをお使いください。ボールペン 
など鋭利なちので文字を書くと記 
録画を傷つける原因とな0ます。 


" メモリースティック"の 
取り扱いについて 

"メモリースティック"に記録されて 
いるデータなどを保護するため、次 
のことにごま意ください。 

• 端子部には手や金属で触れないで 
ください。 



• ラベル貼0付け部には専用ラベル 
し义 W ま貼5ないでください。 

• ラベルを貼るときは、所定のラべ 
ル貼り付け部か5はみ出さないよ 
ラに貼ってください。 

• 持ち運びや保管の隙は、"メモ U — 
スティック"に付属の収納ケース 
に入れて < ださい。 

• 強い衝擊を与えたり、®げた0、落 
としたりしないで<ださい。 

• 分解したり、改造したりしないで 
くださし、。 

• 水に城らさないでください。 

• 次のよラな場所でのご使用や保存 
は避けて < ださし、。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のあ 
る場所 

" メモリースティックデュオ " 

使用上のご注意 

• "_><モ|」ースティックデュオ"の 
メモエリアに書き么むときは、内 
部を破損するおそれびあるため、 
先の尖ったペンは使用せず、あま 
り強い圧力びかか5ないよラごミ主 
意くださし、。 


• 挿入すると走は、"メモリース 
ティック"の向走にごを意くださ 
し、。無理に逆向さに入れよラとす 
ると本機の^モ U - スティックス 
□ットやソモリースティック"本 
体を破損するおそれびあります。 

• "六モ U —スティック"と"メモ 
U —スティックデュオ"は同時に 
差し込まないでください。本機の 
メモ I 」ースティックス□ットや 
"六モ U - スティック"/ソモ U - 
スティックデュオ"本体び破損ず 
るおそれびあります。 

"メモリースティックマイク 
□"使用上のご注意 

• "メモ U - スティックマイク □" 

を本機でお使いの場合は、必ず"メ 
モ U - スティックマイク□"をメ 
モ U - スティックマイク □ アダ 
プターに入れてか5お使いくださ 
い。 

• メモ u —スティックマイク□ア 
ダプターに装着されていない状態 
で挿入されますと、"メモ I 」ース 
ティックマイク □" び取り出せな 
くなる可能性びあります。 

• メモ u —スティックマイクロ 
デュオサイズアダプターに"メモ 
U —スティックマイク□"を入れ、 
さ5にそれをメモ U —スティック 
デュオアダプターに入れて使用 
した場を、動作しない場をびあり 
ます。メモ U —スティックマイ 
クロスタンダードサイズアダプ 
夕一をお使いください。 

• "メモ U - スティックマイク□"、 
メモリースティックマイク □ 
デュオサイズアダプターは、ノ」\さ 
し^お子様の手の届くところに置か 
ないよラにしてください。誤って 
飲み込む恐れびあります。 


" メモリースティック " じ(外の 
メモリーカードをコンピュー 
夕がの機器で使用ずる場合 

";>< モリースティック"外のメモ 
1」一力ードをコンピュータ政がの機 
器(デジタルスチルカ;ラやオー 
ディオ機器など)で使用する場合は、 
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データの記録を行ラ機器であ 5 かじ 
めフ オーマッ h (初期化）してか5ご 
使用ください。 

機器によっては、コンピュータで標 
準的に使用されるフ オーマッ トをヴ 
ポートしていない場合びあり、 

フ オー マットを促す方ッセージび表 
示されることびあります。その場合 
はメモ U —力ー ド内のデータを いっ 
たん本機にコピーし、データの記録 
を行ラ機器でフ オー マットしてか5 
ご使用ください。フ オー マットを行 
ラとデータは消去されますのでごを 
意 < ださし、。 

詳しくは、各機器の取扱説明書をご 
覧< ださい。 

フ□ッピーディスクの 
取り扱いについて 

フ□ッピーディスクに記録されてい 
るデータなどを保護するため、次の 
ことにごを意ください。 

• テレビやスピーカー、磁石などの 
磁気を帯びたちのに近づけないで 
ください。記録されているデータ 
び消えてしまラことがあ0ます。 

• 直射曰光の当たる場所や、暖房器 
具のおくに放置しないで < ださし、。 
フ□ッピーディスクび変形し、使 
巧でさなくなります。 

• 手でシャッターを開けてディスク 
の表面に触れないで<ださい。表 
面の巧れや傷によ0、データの読 
み書さびでさなくなることがあ0 
ます。 



• 液体をこぼさないでください。 

• 大切なデータを守るため、必ず 
ケースなどに入れて保管してくだ 
さい。 

• ラベルび正しく貼5れているか確 
認してください。ラベルびめくれ 
ていたり、浮いていると本体内部 
にディスクび貼り付いて本機の故 
障の原因となった0、大切なデイ 
スクにダ方ージを与えることびあ 
ります。 


ExpressCard モジュールの 
取り扱いについて 


• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しないで 
ください。静電気の影響で 
ExpressCard モジュールの部品 
び壊れてしまラことびあ0ます。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださい。 

• ExpressCard モジュール内部に 
は精密な電モ部品びあ0ます。落 
としたり、強い衝撃を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• ExpressCard モジュールを水で 
说5さないで < ださい。 

• 政下のよラな場所でのご使用や保 
巧は避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこりの多い場所 

• ExpressCard ス □ッ トか5はみ 
出す ExpressCard モジュールを 
挿入してお使いの場合は、次の点 
にごを意 < ださい。 

- Express し ard モン ユールを挿 
入した状態で、本機を移動しな 
いで < ださい。 

移動時に ExpressCard モ 
ジュールに強い衝撃を与える 
と、本機び破損するおそれびあ 
ります。 

- ExpressCard モジュール部分 
を持って本機を持ち上げるな 
ど、 ExpressCard モジュールに 
力を加えると、本機び破損する 
おそれびあります。 

- Express し ard モジ ユールを挿 
入した状態で、本機をカノ くンや 
キャ U ングケースなどの中へ 
入れないでください。 
ExpressCard モジ ユールに予 
期せ城力び加わ0 、 本機び破損 
するおそれびあ0ます。 


PC カードの取り扱いに 

ついて 

• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しないで 
ください。静電気の影響でカード 
の部品び壊れてしまラことびあり 
ます。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださい。 

• カード内部には精密な電子部品び 
あ0ます。落としたり、強い衝撃 
を与えないでください。故障の原 
因となります。 

• カードを水で说らさないでくださ 
い。 

• 政下のよラな場所でのご使用や保 
をは避けてください。 

-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこりの多い場所 

ワイヤレス機能の取り扱いに 

ついて 

• 本機のワイヤレス機能は、日本国 
内のみでお使いください。海外で 
ご使用になると罰せ5れることび 
お0ます。 

• 本機内蔵のワイヤレス LAN 機能 
は WFA ( Wi-R Alliance ) で規定さ 
れた rWi-Fi (ワイフアイ）仕様」に 
適合していることび確認されてい 
ます。 

• ワイヤレス LAN ではセキュ U 
ティの設定をすることび非常に重 
要です。セキュ U ティ対策を施さ 
ず、あるいはワイヤレス LAN の仕 
様上やむを得ない事情により、セ 
キュ I 」ティの問題び発生してし 
まった場合、弊社ではこれによっ 
て生じたあ5ゆる損害に対する責 
任を負いかねます。詳細について 
は、 http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
notices / securitv _ wirelesslan . 
html をご覧くださし、。 

• ワイヤレス対応機器び使巧する 
2.4 GHz 制ま、さまざまな機器び 
共有して使巧する電波帯です。 
そのためワイヤレス対応機器は、 
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同じ電波帯を使用する機器か らの 
影響を最小限に抑えるための技術 
を使用していますび、場合によっ 
ては他の機器の影響によって通信 
速度や通信距離び低下ずることや. 
通信び切断ずることびあ0ます。 

• 通信速度は、通信機器間の距離や 
障害物、機器構成、電波状況、使巧 
するソフトウエアなどにより変化 
しまず。また、電波環境によ0通 
信び切断される場合びあります。 

• 通信機器間の距離は、実際の通信 
機器間の障害物や電波状況、壁の 
有無-素材など周囲の環境、使巧 
するソフトウエアなどにより変化 
しまず。 

• IEEE 802.1 la 準拠のワイヤレス 
LANS 能と IEEE 802.11 b/g 準拠 
のワイヤレス LAN 機能とでは、周 
波数帯域び異なるため接続するこ 
とはでをません。 

• 緊急でワイヤレス LAN 機能を停 
止させる必要びある場合は、 
rvAio 電子マニュアル」をご覧く 
ださい。（[ノてソコン本体の使いか 
た ]- [LAN /ワイヤレス LAN ] - 
[ワイヤレス LAN で通信する]の 
順にクリックする。） 


内蔵カメラ （MOTION EYE ) 

についてのご注意 

• カメラのレンズ前面のプレートに 
触5ないでください。 

• プレートびミちれている場合は、や 
わ!5かい布などでミちれを巧を取つ 
てください。ミちれたままだと、取 
り込む画像び装化します。 

• 電源の入/切にかかわ5ず、カメ 
ラを太陽に向けないでくださし、。 
力;ラの故障の原因とな0ます。 

• もの O ( LUNK ) コネクタに i.LINK 
対応機器をつなぎ、動画や静止画 
を撮影するときは、内蔵力;ラ 
(MOHON EYE ) から撮影するこ 
とはでさません。 


AC アダプタについてのごま意 

• AC 電源をつなびない状態で本機 
の電源を入れたまま、または本機 
げスリ ープモードのとさにバツテ 
U を取りはずすと、作業中の状態 
や保をされていないデータは失わ 
れます。 

• 安全のために、本機に付属または 
指定された別売0の AC アダプタ 
をご使用 < ださい。 

• AC アダプタを海外旅行ち用の「電 
子式変圧器」などに接続しないで 
ください。発熱や故障の原因とな 
ります。 

• ケーブルび断線したアダプタは危 
険ですので、そのまま使用しない 
で < ださい。 


バッテリについてのご注意 

バッテリについて 

• 付属のバッテ U は本機専用です。 

• 安全のために、本機に付属または 
指定された別売0のバッテ U をご 
使用ください。 

• AC 電源につないでいるときは、 
バッテ U を装着しているとをでも、 
AC 電源か 5 電源び供給されます。 

• AC 電源をつなびない状態で本機 
の電源を入れたまま、または本機 
びス U —プモードのとさにバッテ 
U を取りはずすと、作業中の状態 
や保存されていないデータは失わ 
れます。必ず、本機の電源を切っ 
てか5取りはずしてくださし、。 

はじめてバッテリをお使いにな 
るとさは 

付属のノ（ッテ U は完全には充電され 
ていないため、はじめてお使いにな 
るとをからバッテ U び消耗している 
状態になっていることびあ0ます。 

バッテリの放電について 

バッテ U は充電後、使用していない 
場合でわ、か量ずつ自然に放電する 
ため、長時間放置した場合、バッテ IJ 
駆動時間び短くなる場合びあります。 
使用前には、再度、充電ずることをお 
すずめします。 


省電力動作モードでお使いのと 
さは 

スリープ時にバッテ U び消耗すると、 
ス U —プモードに移行する前の作業 
状態や保存していないデータび失わ 
れてしまい、元の状態に復帰できな 
くなります。ス U — プモードに移行 
させる前には、必ず作業中のデータ 
を保存してくださし、。 

なお休止状態では、作業状態や作業 
中のデータを八ードディスクに保を 
しまずので、バッテ I 」び消耗してち 
データびな<なることはあ0ません。 
長時間 AC アダプタを使わない場合 
は、休止状態へ移行させるよラにし 
て < ださい。 

バッテリの残■び少ないときは 

本機は、通常モード時にバッテ U の 
残量びわずかになると、自動的に休 
止状態になるよラお買い上げ時に設 
定されていまずび、ご使用中のソフ 
トウェアや接続している周辺機器に 
よっては、 Windows か5の指示で 
作業を一時中断することびでさない 
ため、この機能び正しく働かないこ 
とびあ0ます。 

長時間席をはずすとさなどにバッテ 
U び消耗した場合、自動的に休止状 
態にな5ないと、本機の電源び切れ 
て作業中のデータび失われてしまラ 
おそれびおります。 

バッテリでご使用のときは、こまめ 
にデータを保存した0、手動で休止 
状態にしてくださし、。 

バッテリの性能ほ下と交換につ 
いて 

ノ くッテリは、充電回数、使用時間、保 
を期間に伴い少しずつ性能び低下し 
ていをます。このため、充分に充電 
を巧ってもノ くッテ U 駆動時間び短く 
なった0、寿命で使えなくなること 
びお0ます。 

バッテ U 駆動時間び短くなってさた 
場合には、弊社指定の新しいバッテ 
U と交換をしてください。 

バッテリ の交換に関しご不明な点な 
どびございましたら、 VAI 0 カスタ 
マー U ンクまでお問い合わせくださ 
し、。 
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8 cm ディスクを使用ずるとき 
のご注意 

本機で 8 cm ディスクを使うときは、 
必ず 8 cm ディスクを付属の 8 cm 
ディスクアダプターに取り付けてか 
ら、本機のドライブに入れてくださ 
し、。 



• アダプターを装着しないで使用したり、 
正し < 装着されていない状態で使巧ず 
ると、 8 cm ディスクび認識されなかっ 
たり、取り出せなくなったり、ディスク 
の破損、または本機の故障の原因にな 
ることびあ0ます。 

• ディスクに指紋等の巧れび付いたとさ 
は、やわらかい巧などでディスクの中 
むからがへ向かって放射状に軽くふさ 
取ってからご使用 < ださい。 

• このアダプターは本機のみで使用でさ 
ます。 

• 使用で去るのは 8 cm ディスクのみで 
す。 

• ディスクの種類によっては使用で去な 
い場合びあります。 

• 8 cm ディスクの書去込みには対応して 
いません。 

• お使いにならないとさは、ディスクを 
アダプターからはずしてください。 
ディスクをアダプターに取り付けたま 
ま長時間放置すると、ディスクび変形 
する場合びあります。 


CD 再生/録音についての 
ご注意 

• 本機は、コンパクトディスクに D ) 
規格に準拠した音楽ディスクの再 
生を前提として、設計されてし、ま 
す。最近、いくつかのレコード会 
社よ0著作権保護を目的とした技 
術び搭載された音楽ディスクび販 
売されていますび、これ5の中に 
は CD 規格に準拠していないわの 
ちあ0、本製品での再生は保証で 
走ません。 

• 高速読み書さ対応のドライブを搭 
載しているため、ディスクの状態 
によっては回転音び気になる場合 
びありますび、機能に問題はあり 
ません。 


DualDisc をお使いになるとき 
のごま意 

DualDisc とは、 DVD 規格に準拠し 
た面と音楽専用の面とを組み合わせ 
た新しい両面ディスクです。 

ただし、この音楽専用の面は、コンパ 
クトディスクに D ) 規格には準拠し 
ていないため、本製品での再生は保 
話でをません。 


ドライブの地域番号書を換え 
について 

お買い上げ時、本機のドライブの地 
域番号はじ」（日本)に設定されてい 
ます。一部のソフトウェアにはこの 
地域番号を書さ換える機能がありま 
すび、お使いにな5ないでください。 
この機能をお使いになった結果生じ 
た不具合につさましては、保証期間 
内でを有償修理とさせていただをま 
す。 


録画/録音についてのご注意 

• 著作権保護のための信号び記録さ 
れているソフト、放送局側で録画 
禁止設定び行われている番組は、 
録画でをません。 

• 録画内容の捕償はでさません。必 
ず、事前に試し撮りをし、正常に録 
画 • 録音されてし''ることを確認し 
て < ださし、。 

• 万び 一、 機器やソフトウェアなど 
の不具をにより録画-録音びされ 
なかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦 < ださし、。 


ソフトウェアの不正コピー 
禁止について 

本機に付属のソフトウェアは、ライ 
センスあるいは□イヤ U ティ巽約の 
もとに供給されています。これらの 
ソフトウェアを不正にコピーするこ 
とはま律で禁止されています。 

また、店頭で購入したソフトウェア 
を人に貨したり、人か日ソフトウェ 
アを借0てコピーして使ラことは禁 
じられています。ソフトウェアの使 
用許諾契約書をよくお読みの上、お 
使いくださし、。 


ソフトウェアと周辺機器の 
動作について 

一般的に Windows Vista 用、 DOS/V 
用、 PC / AT 互換機巧などと表記して 
いる市販ソフトウェアや周辺機器の 
中には、本機で使用でをないをのび 
あります。 

ご購入に際しては、販売店または各 
ソフトウェアおよび周辺機器の販売 
元にご確認くださし、。 

市販ソフトウェアおよび周迈機器を 
使巧された場合の不具含や、その結 
果生じた損失については、一切責任 
を負いかねます。また、本機に付属 
のがをインス I -ールした場合 
の動作の保証はいたしかねます。 


お手入れ 


本機のお手入れ 

• 本機の電源を切0、電源コードを 
電源コンセントか5抜いてか5お 
手入れをしてください。 

• やほこりなどは、乾いた巧で 

軽く拭を取ってください。 

• ちれを落とすとさは、必ず乾いた 
柔らかい巧で軽く拭を取ってくだ 
さい。 

巧れび落ちにくいとをは、息をか 
けなびら乾いた巧で拭さ取るか、 
水でかし湿5せた巧で軽く拭いた 
あと、更に乾いた布で水気を拭さ 
取ってくださし、。 

• 市販の 0 A ク U - ナーやベンジン、 
アセトン、アルコールやシンナー 
などは、表面処理を傷めまずので 
使わないでください。 

• 化学ぞラさんをお使いになるとを 
は、そのを意書に従ってくださし、。 


ゴミや汚れを巧を取る際、強くなくとキ 
ズびつ < 恐れびあります。 


液晶ディスプレイのお手入れ 

• 液晶ディスプレイは、特殊な表面 
処理びされていますので、なるベ 
く表面に細れないよラにしてくだ 
さい。 
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柔 5 かい布で軽くおさ取ってくだ 
さい。 

• ミちれび落ちにくいとをは、息をか 
けなび5乾いた布で拭を取るか、 
水でがし湿らせた巧で軽く拭いた 
あと、更に乾いた巧で水気をおを 
取ってください。 

• 化学ぞラさんや市販の 0 A ク U — 
ナ ー、 ベンジン、アセトン、アル 
コールやシンナーなどは、表面処 
理を傷めまずので使わないでくだ 
さし、。 


キーボードのお手入れ 

キーボードは長く使っていると、 
キーび巧れたり、キーの間にゴ S や 
ほこりびたまります。キーの間に 3' 
S やほこりびたまると、キーを巧し 
てち目的ので字を入力でをなくなっ 
た0、巧したキーびへこんだまま元 
に戻5なくなることびあります。こ 
の場含は、キーボードを掃除します。 
• 表面のコ’ミやほこりなどは、乾い 
た布で軽くおを取ってくださし、。 

• キーの側面は、綿棒でこすり取っ 
て < ださし、。 

• キーボード(キートップ)の隙間に 
落ちたコ’ミやほこりなどは、精密 
機器専巧のエアダ スター などを 
使って吹さ飛ばしてください。 
キートップは、故意にはずさない 
でください。また、家庭巧掃除機 
などで暇引すると、故障の原因と 
なります。 


• 本機の電源を切ってからキーボードを 
掃除してください。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた柔ら 
かい巧で軽く拭き取ってください。巧 
れび落ちにくいときは、息をかけなび 
ら乾いた巧で拭を取るか、水でみし湿 
らせた巧で軽く拭いたあと、更に乾い 
た巧で水気を拭き取ってください。 

• 巿販の OA ク U —ナーやベンジン、アセ 
トン、アル コール やシン ナー などは、表 
面処理を傷めますので使わないでくだ 
さい。 

• 化学ぞラきんをお使いになるときは、 
その注意書に従ってください。 


ディスクのお手入れ 

• 指紋やほこりによるディスクのミち 
れは、読み取0エラーや書さ込み 
エラーの原因になります。いつも 
をれいにしておさましょラ。 

• 普段のお手入れは、柔5かい巧で 
下図のよラにディスクの中むから 
外の方向へ軽く巧さます。 



• ミちれびひどいとさは、水で湿らせ 
た布で拭いたあと、更に乾いた布 
で水気をふさ取ってくださし、。 

• ベンジンやシンナー、レコードク 
U ーナー、静電気防止剤などは 
ディスクを傷めることびあります 
ので、使用しないで < ださし、。 

• ほこりなどの巧れは、ブ□ワーを 
使って吹さ飛ばしてくださし、。 


レンズ前面のプレートのお手 
入れ 

内蔵カメラ （MOTION EYE ) のレン 
ズ前面のプレートのほこりは、ブロ 
ワーブラシか、柔5かい刷毛でと0 
ます。 

巧れびひどいとさは、市販のレンズ 
ク U —ニングク□スなどで}式さ 取つ 
て < ださい。傷びつさやすいので、 
強くこすらないでください。 


廃棄時などの 
データ 消去に 
ついて 

コンピュータを廃棄などするときに 
は、お客様の重要なデータを消去す 
る必要びあります。 

データを消去する場合、一般には次 
のような作業を行います。 

• データを 「ごみ箱」に捨てる 
• 「削除」操作を巧ラ 


• 「ごみ箱を空にする」コマンドを 
使って消す 

• ソフトウェアで初期化（フォ ー 
マツト)する 

• 八ードディスク内の U カバ U 機能 
や自作の U カバ U ディスクを使い、 
お買い上げ時の状態に戻す 
これらの作業では、一見データび消 
去されたよラに見えますび、八ード 
ディスク内のファイ;レ管理情報び変 
要され、 Windows などの 0 S のもと 
で呼び出す処理びできなくなっただ 
けで、本来のデータは残っています。 
従って、特殊なデータ回復のための 
ソフトウェアを利用ずれば、これ5 
のデータを読み取ることび巧能な場 
合びあ0ます。このため、悪意のあ 
る第兰者によ0、重要なデータび読 
み取5れ、予期しない用途に利用さ 
れるおそれびあります。 

廃棄時などに八ードディスク上の重 
要なデータび流出するトラブルを回 
避するためには、 A — ドディスク上 
に記録された全データを、お客様の 
責任において消去することび非常に 
重要となります。 

データを消去するためには、し处下の 
方法びありまず。 

• 本機に搭載されている VAI 0 デー 
夕消去ツー>1レを使って、八ード 
ディスクのデータを完全に消去す 
る 

VAI 0 データ消去 ツールに ついて 
詳しくは、93ぺージをご覧くださ 
い。 

• 有償サービスを利巧する 
消去に関する詳しい情報び VAI 0 
カスタ マー リンクホームページ 
に掲載されています。 
h 打 p :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
notices / hddrormat.html をご貴 
<ださし、。 

• 八ードディスクを破壊する 
八ードディスク上のデータを物理 
的-磁気的に破壊して、データを 
読み取れないよラにします。 
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使用できるディスクとごま意 


使用でさるディスク 

◎:再生、記録巧能 
〇 :再生のみ巧能、記録不可 
X :再生、記録不可 


DVD スー/くーマルチドライブ 


ディスクの種類 

使用の巧*不可 

DVD-ROM 

〇 

DVD-Video 

〇 

DVD+R DLCDouble Layer ) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer ) 

◎つ 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 

◎ •の 

DVD-RAM 

◎ *5*6 

CD-ROM 

〇 

音楽 CD 

〇 

CD Extra 

〇 

CD-R / RW 

◎ 

Video CD 

〇 


*1 DVD+R Double Layer の書を込みは、 「 DVD+R Double Layer 」 に対応した DVD + R ディスクのみで可能でず。 

*2 DVD-R Dual Layer の書去込みは、 「 DVD-R Dual Layer 」 に対応した DVD - R ディスクのみで可能です。 

*3 DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

M DVD - RW は、 DVD - RWVer .1.1 / 1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*5 DVD - RAM は、カート U ッジタイプはご使用になれません。カート U ッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出 
し可能なディスクをお使い<ださい。 

*6 DVD - RAM は、 Ver . l (片面 2.6 G バイト)の書き込みには対応していません。 

DVD-RAM Version 2.2/12 X-SPEED DVD-RAM Rev 向 on 5.0 ディスクには対応しておりません。 

ごま意 

• 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合びあ0ます。 

• 本機のドライブは 8 cm ディスクの書き込みには対応していません。 

• 付属の 8 cm ディスクアダプターでの読み出しにのみ対応します。 

• 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形がの特殊な形状のディスク(星型、 A — 卜型、カード型など) 
や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。 

• DVD+R / DVD + RW / DVD-R / DVD - RW には DVD ビデオ形式、 DVD-RW / DVD - RAM には DVD ビデオレコー 
ディング規格での記録び巧能です。 

• DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD - RW はソニー製のディスクをお使いになることをお 
すすめします。 

• 6倍速記録 DVD - RW は、 DVD-RW 6倍速記録]^处上に対応したモデル L 义9+では書き込みにお使いいただけません。 

• 8倍速記録 DVD + RW は、 DVD+RW 8倍速記録！;(上に対応したモデル切がでは書き込みにお使いいただけません。 

• 複製不可の設定びされた DVD - ROM や DVD ビデオは、バックアップを作成することはできません。 

• 本機は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いく 
つかのレコード舎社より著作権保護を目的とした技術び搭載された音楽ディスクび販売されていますび、これ5の 
中には CD 規格に準拠していないをのわあ D 、本製品での再生は保証でをません。 

• Dual Disc とは、 DVD 規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専 
用面は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠していないため、再生を保証できません。 

•〔 PRM に対応した DVD-RW / DVD - RAM を再生するには、インターネットに接続している必要びあります。 

•〔 PRM 対応の DVD - R / DVD-RW / DVD - RAM に、番組を直接録画することはできません。また、 CPRM 対応の 
DVD-R への ムーブ(移動）には対応してお0ません。（デジタルテレビチューナー搭載モデル） 

• 録画したデジタル放送の番組は 〔 PRM 対応の DVD - RW / DVD - RAM に移動仏ーブ)することびできます。（デジタ 
ルテレビチューナー搭載モデル） 
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書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むとをのごま意 

•〔 D - R / CD - RW を使用して作成した音楽 CD は、ご使巧の 〔 D プレーヤーによっては再生できない場合びありまず。 

• DVD + RDL / DVD - RDL / DVD + R / DVD + RW / DVD - R / DVD - RW / DVD - RAM をイま用してイ乍成した DVD は, 
ご使用の DVD プレーヤーによっては再生でをない場合びあります。 

• 録画したデジタル放送の番組を移動(ムーブ）した CPRM 対応の DVD - RW / DVD - RAM は、 CPRM 対応の DVD プレー 
ヤーで再生ずることびできます。ただし、 DVD - RW ( VR モード)再生対応のプレーヤーでも、 GPRM 対応の DVD-RW 
に移動(ムーブ）して記録したことのあるディスクは再生できないなどの制限びありまず。（デジタルテレビチュー 
ナー搭載モデル） 

ディスク書き込みに失敗しないためには 

ディスクに書を込みの隙は、下記のよラなことにごま意ください。書定込みに失敗することびあります。 

書さ込みに失敗したディスクについては、その原因びいかなるちのであってち、弊社は一切責任を負いかねますので、 

あ5かじめご了承ください。 

• コンピュータの CPU や八ードディスクに負荷びかかる動作を避けてください。 

• 常駐型のディスクユーティ I 」ティや、ディスクのアクセスを高速化ずるユーティ U ティなどは、不安定な動作の原因 
となりますので使用をお控えくださし、。 

• キーボードやマウスの操作をずると振動で失敗する場合びありまず。 

• ユーヴーの簡易切り誓えを行わないでください。 

• 本機に振動や衝擊などを加えないでください。 

• 本機につないだ LLINK ケーブルおよび他の i . LINK 対応機器につないだし LINK ケーブルを损さ差ししたり、本機や 
i . LINK ^ 応機器の電源を入/切しないでくださし、。 

• 本機につないだ USB ケーブルおよび他の USB 対応機器につないだ USB ケーブルを抜き差ししたり、本機や USB 対応 
機器の電源を入/切しないでください。 

• インターネットに接続したり電モメールを送覇信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないで 
ください。 
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索引 

* 別紙はな仕様と付属ソフトウェア」をご覧くださし、。 


【ァ行 j 

アフターヴービス . 126 

アンテナ . 31 

アンテナコネクタ . 141 

アンテナ接続ケーブル . 20 

イジ X クトボタン . 138 

インターネット . 63 

トラブル . 109 

インターネットサービス 

プ□バイダ . 63 

ウイルス . 65,128 

エクスプレスカードス□ット ... 139 
エラー;><ッセージ 

トラブル . 111 

主な仕様 . 別紙* 

音楽 

再生 . 53,55,57 

作成 . 58 

取り込む . 54 

【力行】 

外部機器か5の録画 

トラブル . 110 

各部の説明 . 137 

カスタマー登録 . 45 

カバー . 25,30,140 

画面 

トラブル . 103 

カルテ . 20 

キーボード . 142 

お手入れ . 151 

トラブル . 105 

起動 

トラブル . 99 

機銘板ラベル . 141 

休止状態 . 149 

ク U アタッチボタン . 138 

ケーブル 

アンテナ接続ケーブル . 20 

テレホンコード . 27 

電源コード . 20 

結露 . 146 

つンピュータウイ J レス . 65 


【サ行】 

サブウーファースピーカー ....... 141 

写真 

取0込む . 60 

見る . 61 

仕様 . 別紙* 

省電力動作モード . 149 

セキュリティ . 65,128 

接続 . 24 

ADSL . 27 

CATV . 27 

FTTH . 27 

ISDN 回も专 .28 

アンテナ . 31 

電話回線 . 27 

バッテ U . 25 

mm . 22 

ソフトウエア 

一賣 . 別紙* 

お問い合わせ先 . 129 

不正コピー禁止について ....... 150 

【夕行】 

タッチパッド . 143 

トラブル . 106 

地上デジタルコネクタ . 141 

地上デジタル放送 . 31 

トラブル . 109 

ディスク 

アダプター . 20,150 

お手入れ . 151 

取り扱いについて . 147 

ディスクアクセスランプ . 138 

ディスプレイ . 34 

お手入れ . 150 

トラブル . 103 

取り扱いについて . 146 

ディスプレイオフボタン . 137 

ディスプレイオフランプ . 137 

テレホンコード . 27 


電源 

電源ボタン . 35,137 

電源ランプ . 35,137 

電源を入れる . 35 

電源を切る . 36 

トラブル . 99 

電源コード . 20 

電話回線 . 63 

電話固線ジャック . 141 

トラブル . 96 

CD/DVD . 108 

FeHCa ポート . 110 

インターネット . 109 

エラー;><ッセージ . 111 

外部機器か5の録画 . 110 

画面/ディスプレイ . 103 

タッチパッド . 106 

デジタル放送 . 109 

電源/起動 . 99 

内蔵力;ラ . 111 

八ードディスク . 107 

パスワード . 103 

文字入力/キーボード . 105 

け行】 

内蔵カメラ . 137 

お手入れ . 151 

トラブル . 111 

取り扱いについて . 149 

内蔵カメラランプ . 137 

内蔵スピーカー . 137 

内蔵マイク . 137 

【ハ行】 

パーティシヨン 

サイズの変更 . 91 

作成する . 91 

八ードディスク 

データ消去について . 151 

トラブル . 107 

取り扱いについて . 146 

ノくックアップをとる . 147 

八ードディスクドライブ 
アクセスランプ . 137 
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バイオ電モマニュアル . 50, 94 

バイオナビ . 51 

パスワード 

トラブル . 103 

バックアップ . 72 

バックアップと復元センター ...... 75 

バッテ U . 20, 25,141,149 

バッテ U ランプ . 137 

光デジタル出カコネクタ . 140 

光ファイバー . 63 

付属ソフトウエア 

一覧 . 別紙* 

お問い合わせ先 . 129 

付属□口 . 20 

フ□ッピーディスク 

取り扱いについて . 148 

プ□バイダ . 63 

へッドホン出カコネクタ . 139 

保証書 . 20,126 

【マ行】 

マイク入カコネクタ . 140 

7カフィー* PC セキュリティセンター 
. 65 

；><モ I 」 

増設する . 69 

取り付ける . 69 

取りはずす . 71 

；><モ U —力ードアクセスランプ 

. 139 

；><モ IJ ースティック 

取り扱いについて . 147 

方モ IJ - スティックス□ット ... 139 
方モ IJ モジュール 

増設する . 69 

取りはずす . 71 

文字入力 

トラブル . 105 

【ヤ行 j 

有料サービス . 127 

【ラ行】 

ライン入カコネクタ . 140 

U ヵバリ . 81 

ディスクを作成する . 73 

U モコン . 20,144 

乾電池 . 33 

準備 . 33 

U モコン受光部 . 137 


【ヮ行】 

ワイヤレス LAN 

取り扱いについて . 148 

ワイヤレス LAN スイッチ . 141 

ワイヤレス LAN ランプ . 139 

【 A 】 

AC アダプタ . 20,32,149 

ADSL . 27,63 

に】 

B - CAS 力ード . 20, 28 

B-CAS 力ード挿入 □ . 29,141 

に】 

Caps Lock キー . 142 

CATV . 27 

CATV インターネット . 63 

CD 

再生 . 53 

作成 . 58 

取0込む . 54 

CD / DVD 

トラブル . 108 

に】 

DC IN 19.5 V コネクタ . 141 

DISPLAY OFF ボタン .137 

DISPLAY OFF ランプ .137 

DVD 

再生 .62 


DVD スーパーマルチドライブ 

. 138 


に】 

Express し 3 rd 

取り扱いについて . 148 

ExpressCard ス n ツト . 139 

旧 

Fel に a ポート . 142 

トラブル . 110 

Fn キー . 142 

FTTH . 27,63 

川 

i.LINK コネクタ . 140 

ID ラベル . 139 

ISDN 回線 . 28,63 

ISP . 63 


【1_】 

LAN コネクタ . 141 

【 M 】 

MOTION EYE . 137 

お手入れ . 151 

取り扱いについて . 149 

My Sony ID . 45 

【 N 】 

Num Lk キー .142 

に】 

OPT に AL OUT つネクタ .140 

に】 

PC Card ス□ット .139 

PC 力ード 

取り扱いについて . 148 

じ】 

S 400 ( i . LINK ) コネクタ . 140 

SD ス□ット . 139 

【川 

USB コネクタ . 138,140 

【 V 】 

VAI 0 Update . 47 

VAI 0 カスタマー登録 . 45 

VAI 0 カスタマーリンク . 119 

VAI 0 データレスキューツール.. . 87 

VAI 0 電テマニュアル . 50, 94 

VAI 0 ナビ . 51 

【 W 】 

Windows 

準備する . 37 

WLAN スイッチ . 141 

WLAN ランプ . 139 


【数字】 

8cm ディスクアダプター... 20,150 
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商標について 

• VA にはソニー株式会社の登録商標です。 

• ": Sa..、—Memory Stick’’ 、 ソ刊ースティ、ック ’'"Memory 
Stick Duo —、 "メモ U- スティックデュオ ’ 、 " MagicGate ’、 
" マジックゲート " 、 " マジックゲートメモ U — スティック"、 
" メモ U- スティック PRO’ 、 ">< モリースティック PRO デュ 
才 " 、 " メモリースティック PRO-HG" 、 " メモ U - スティック 
マイクロ " はソニー株式会社の商標または登録商標です。 

• i.LINK は 、 IEEE 1394-1 995 と IEEE 1394 卜 2000 をおす呼称で 
す。 

i.LINK とし LINKn3‘i," はソニー株式会社の商標です。 

• HDV および HDV □ 二 [ は、ソニー株式会社と日本ビクター株式 
会社の商標です。 

• 「テレビ王国」はソネットエンタテインメント株式尝社の登録 
商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社び開発した非接触に力ードの技術方 
式です。 

• eUO は、株式尝社ソニーファイナンスインターナショナルび 
開発したネット決済巧のクレジットサービスで、同社の登録 
商標です。 

• 「 Edy ( エディ）」は、ビットワレット株式会社び管理するプリぺ 
イド型電子マネーサービスのプランドです。 

• S 山 ca は、」 R 東曰本の登録商標です。 

• に 0CA は JR 西日本の登録商標です。 

• mTaPa 」 は株式尝社スルッと KANSAI の登録商標です。 

• TO に A は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

• PASM0 は、株式会社パスモの登録商標です。 

• ri モード」 r おサイフケータイ」は NTT ドコモの商標または登録 
商標です。 

• 「かざしてポン！」および「かざポン」はフエ U カネットワーク 
スの商標です。 

• Intel 、 PentiurruCeleron、Intel SpeecbtepI ま Intel 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 MS-DOS、Internet Explorer、Windows Media 、 
Office □ コ ‘ 、 PowerPoint 、 Outlook 、 Excel 、 InfoPath 、 
Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 

• IBM および PC/AT 、 PS/2 は、米国 International Business 
Machines Corporation の商標および登録商標でず。 

• Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logk: 及びタフル D 記号□□はドルビーラ 
ボラト IJ ーズの商標です。 

• Ethernet およびイーサネットは、富 ± ゼ□ックス社の登録商 
標です。 

• SD □ コは商標です 。苗み 

• SDHC □ コは商標です。 さ 登 

• MultiMediaCard(TM) は MultiMecHaCard Association の商 
標です。 

• ExpressCard(TM) ワードマークと □ コは 、 Personal 
Computer Memory Lard International Association 
(PCMCIA) の所有であり、ソニーへライセンスされています。 
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 
所有者に帰属するちのとします。 


• SOFTBANK およびソフトバンクの名称、 □ 二[は日本国および 
その他の国におけるソフトバンク株式尝社の登録商標または 
商標です。 「 Yahoo! 」 および 「 Yahoo! 」 r 丫 ! 」の □ コマークは、米 
国 Yahoo! Inc の登録商標または商標です。 

• 「 EZweb 」 は、 KDDI 株式尝社の登録商標または商標です。 

• Adobe'Adobe □ユ Adobe Premiere、Adobe Photoshop 
Elements. Photoshop、Adobe Reader 、 および Adobe 
Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標で 
す。 

• Gracenote and CDDB are reaistered trademarks of 
Gracenote. 下 he Gracenote logo and logotype, the 
Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" 
logo are trademarks of Gracenote. 

• "Direct Stream Digital", DSD and their logos are 
trademarks of Sony Corporation. 

• "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony 
Corporation. 

• Equaliser for VAIO, Multichannel InflatorforVAIO, 
Multichannel 5 Band EQ + Filters for VA に and Rest:orer 
for VA に from Sony Oxford. Copyright (C) 2003-2005 
Sony Business Europe. 

• QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for 
VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In forVAIO 
and QSound QMSS Plug-In forVAIO by QSound Labs, 

Inc 

Copyright 口 QSound Labs, Inc 1998-2005. All rights 
reserved. 

QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, に ms2, QDVD and 
the QLogo are trademarks of Q^^ound Labs, Inc 

• ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH. 

• VST is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH. 

• QR コードは、 ( 株 ) デンソーウ I ーブの登録商標です。 

• その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 
般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 
中では (TM) 、 (R) マークは明記していません。 

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコ 

ンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご賣 

<ださい。 




インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することびでさます。 


バイオのサポート情報び満載 

VAIO カスタマーリンク 

http :// vcl.vai 0. S 0 ny . co . jp / 





バイオをお使いの上で、わか5ないことや卜 
ラブルび起さたとさにご覧ください。 

解決方法をわかりやすく提供しています。 
儲しくは114ぺージをご覧ください。） 


VAI 0 ユーザーのポータルサイト 

MyVAIO 

http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO / 



♦■み ■ 

。 I ■"-【一"—。" obI 



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と 
バイオの各種サービスをご覧いただけます。 


'編望提供する 


バイオの製品情報び満載 

VAI 0 ホー ムぺ ージ 

http :// www . vaio . sony . co . jp / 

\ ♦公/ 

''が巧もスブイリ vViSW _ 

*> •ド> 

/ typaC 



T 麟4琴を 


バイオのカタ□グ情報をはじめとした、 
総含情報サイトです。 


※ 画面は予告なく変更することびありますびご了承ください。 


インタ—ネット 







































電話番号はお間違いのないよラごミ主意ください。 


使いかたのお問い合わせ 

VAIO カスタマーリンク r 使い方相談窓□」 

ロクゼロサンサンキュウキュウ 

(0120) 60-3399 

(フリーダイヤル） 

※携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、 

海外などか5のご利用は、 

(0466) 30-3000( 通話料お客様負担） 

フリーダイヤルのご利巧には、 VAIO カスタマー登録び必要となります。 

ご登録していただくと、 rVAIO コールバック予約ヴービス」 （11 9ページ)び24時間ご利用いただけま 
す。 

お電話の前に本機の型名をご確認ください。 

(保証書または各部の説明の ID ラベルに記載されていまず。） 

お電話でのお問い含わせについて、詳しくは r 電話で問い合わせる」 （11 8ページ)をご覧ください。 


カスタマー登録に関ずるお問い合わせ 

カスタマー専用デスク 受付時間 

ゼロヨンロクロクサンいチイチヨンイチゼロ 9互日’100寺〜18已寺 

(0466) 38-1410 (年末年始は除 <) 


My VAIO ( http :// www . vaio . sony . co . jp / MyVAIO /) では、 VAI 0 ユーヴーのみなさまにさまざまな有 
料サービスをご提供しています。 

■ VAI 0 延長保証 サービス 

] 年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さ5に「ワイド」な5、落下やか濡れ等 
のお客様の過失による損害や、火ぶ-水災等の事故にち対応します。 

■ VAI 0 設置設定 サービス 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、 VAI 0 の設置-設定サポート(初期設定/インターネッ 
卜設置/無線 LAN 設定/データ移行など)を行ラヴービスでず。 

■ VA に Overseas Service (海が修理サポートサービス） 

海がで安むしてお使いいただくための修理サポートサービスです。海がの対象地域で故障した 
場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その隙お電話でのサポートを行います。 

《このほかにち有料メニューをご用意しています。 

詳しくは My VAIO (http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO /) をご覧く ださい。 


受付時間 

平日：別き〜18時 
±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 
(365 曰年中無休） 

年末年始は±曜、日曜、祝曰の受付時間となる 
場合びあ0ます。 


電話でのお問い合わせ 有料ヴービス 











VAIO カスタマーリンク 

使いかたのお問い合わせ電話番号 （0120) 60-3399 

^詳しくは、前ページをご賣ください。 


VAIO カスタマーリンクホームページ 

VAIO の最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ 

VAIO ホー ムぺ ージ 

VAIO を楽しく使っていただくための情報をご案内します。 

http://www.vaio.sonv.co.jp/ 
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